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Diese Druckschrift „Ersatzteil-Liste Me 262, 
Ausgabe Oktober 1944“ ist geprüft und gemäß den 


уот RLM GL’C-B 211 herausgegebenen Richtlinien 


angefertigt worden. 
Augsburg, MESSERSCHMITT А.С. 
Oktober ES Der Betriebsführer 


Kokothaki 


Druck wer Spamer A-G. im Leipzig 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersataptlichtig 


ACHTUNG! 


Vor Benutzung genau durchlesen! 


VORWORT 


A) Allgemein 


Die Ersatzti 


ste ist nur für den Dienstgebrauch bestimmt, 

їп der Ersatzteilliste sind alle Ersatzteile bildlich und textlich erfaßt, welche von der Truppe 
vermittels der ihr zur Verfügung gestellten Werkzeuge ausgetauscht und von den Reparatur- 
werken zur Instandsetzung eines Flugzeuges gebraucht werden können. 

Die Zeichnungs- bzw. Sachnummer ist zugleich die Ersatzteil-Nummer. 

Bel Geräten ist die Geräte-Nummer bzw. Fl 


Nummer gleich die Ersatzteil-Nummer, 

Die Reihenfolge der Teile ist, soweit wie möglich, im Sinne der Montage aufgeführt 

Jeder Bildscite liegt die dazugehörige Textseite gegenüber. 

Ist ein Ersatzteil mit dem Zusatz: „Mit Orts-Nummer 2-14" versehen, so bedeutet dies, dab 
bel Lieferung des Ersatzteiles alle Einzelersatzteile von Orts-Nummer 2-14 zwangstäufig mit- 
geliefert werden, 


Nach Bedarf können aber auch diese Einzelersatzteile selbstverständlich einzeln bestellt und 
geliefert werden 


B) Gliederung 


Die Ersatateilliste ist unterteil 
1. In Fertiggruppen: 
Siehe farbige Fertiggruppen-Ubersicht am Anfang der Liste 
(Unterteilung des Flugzeuges in Fertiggruppen) 
Man beachte, daß das Rollwerk z, В. der Fertiggruppe Flügel bzw. Rumpf 
spitze zugeordnet ist 


2. In Baugruppen 
Siehe Baugruppen-Übersicht vor jeder Fertiggruppe. 
(Unterteilung der Fertiggruppe in Baugruppen) 


3. Zwischen- und Untergruppen 
Siehe Untergruppen-Übersicht vor jeder Baugruppe 
(Unterteilung der Baugruppe in Zwischen- und Untergeuppen) 


4. In Hilfsgruppen und Einzelteile 
Siehe Textblatter. 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerscnmitt A.G. Augsburg 


Eine Fertiggruppe setzt sich zusammen: 
(Beispiele für Rumptende) 
Aus der Zeile Rumpfende und aller Teile anderer Konstruktionsgruppen, welche darin eingehaut 


Sind, z. В. Steuerung, Betriebsgeräte, Elt- und PT-Antage, 


©) Bedeutung der Spalten auf den Textseiten 
1. Werkstoft 
Die eingetragene Zahl gibt das Material an, aus welchem das Ersatzteil gefertigt wurde, т. B. 
1 Stahl, 2 Schwermetall, 3 Leichtmetall, 4 Holz-Sperrholz, 5 Gummi-Buna, 8 Kunststoffe« 
Kunstharz, 7 Glas-Plexi-Cellon usw., 8 Leder-Kunstleder, 


. Stückzahl 
Die Zahlen in der Spalte geben di 


Stückzahl für das betreffende Tell in der Baugruppe an. 


3. Benennung 


Bei Bestellung ist auf genaueste Einhaltung der angegebenen Benennung zu achten, 


4. Ersatztell-Nummer 


‚Auch hier ist auf genaueste Einhaltung der Nummer zu achten, 


5. Orts-Nummer oder Kennzeichen 
Die Orts-Nummern sind gleich mit den Ort 
Auf dieser sind nur diejenigen Ersatzteile mit Orts-Nummern versehen, welche auf der dazu- 


unmern der gegenüberliegenden Bildseite. 


gehörenden Textseite aufgeführt sind, 


Im Bild gezeichnete, aber nicht mit Orts-Nummer versehene Teile erscheinen, soweit sie 


rsatateile sind, auf den nächsten Bildseiten, 


D) Aufsuchen eines Ersatzteiles 


Eine farbige Fertiggruppen-Übersicht am Anfang der Ersatzteilliste gibt über die 


des Flugzeuges in Fertiggruppen Aufschluß, 
Jede Fertiggruppe ist mit einer eigenen Farbe angegeben. 


Rechts dieser Fertiggruppen-Übersicht befindet sich das Konstruktions-Nummern- Verzeichnis. 


Das Aufsuchen eines Ersatzteiles geschieht dann wie nachstehend 


1, Man orientiert sich zuerst auf der farbigen Fertiggeuppen-Übersicht, welche Farbe hat die 
Fertiggruppe, in der das Ersatzteil zu suchen ist. 


Zu weicher Konstruktionsgruppe gehört das betreffende Ersatzteil (1 = Rumpf, 2 = Roll- 


werk usw.) 
3. Durch Untergreifen der betreffenden Zahl auf dem Konstruktions-Nummera-Verzeichnis an 


das Zwischenblatt mit gleicher Farbe, der Fertiggrüppe sind mit einem Griff die Baugruppen, 


in denen das Ersatzteil aufgegeben ist, zu finden, 


H 


Unbefugte Verwendung ist strafbar wad macht 


Ausgabe: О) 


ober 1044 Messerschmitt A-0. 


Beispiel 


Die Schlauchleitung am Rollwerk links (vom Federbein zum Bremsrad) mud ausgewechselt 
werden. 

Auf der farbigen Fertiggruppen-Übersicht ist das „linke Rollwerk“ in der heliblauen Farbe der 
Fertiggeuppe „Teagflügel links" zu finden. 

Diese Bremsleitung ist ein Bestandteil der Konstruktionsgruppe Rollwerk und unter der Kon- 
struktions-Nummer 2 zu suchen. 

Man untergreift am Konstruktions-Nummern-Verzeichnis unter der Konstruktions-Nummer 2 
"las heilbiaue Zwischenblatt und erhält mit einem Griff die Baugruppe Rollwerk links 262,204. 


Undetugte Verwendung ist straibar und macht chadenensatspl 


In dieser Baugruppe Seite 6 und 7, Orts-Nummer 11, ist dann diese „Schlauchleitung 6 x 400 


RON 181064“ eingetragen und für die Bestellung genau so anzugeben. 


Die Ersatzteilliste unterliegt dem Änderungsdienst und wird im besonderen auf den Inhalt des 
Merkblattes auf der Innenseite des Mappendeckels hingewiesen. 


MESSERSCHMITT А.С. 
AUGSBURG 


Messerschmitt A. 
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Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Undefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Baugruppen-Übersicht 


(Inhaltsverzeichnis) 


Konstr.- 
Gruppe 1 


Seite Ш 


Vorkommen Беан 
онем im Baugruppen-Benennung ën 
Flugzeug 
1 І Rumpfmittelteil (okt. AA 262.110 
2 1 262.405 
3 1 —Keatislollanlage-im-Rumpiitekek— O —— s 
4 1 262.908 
5 1 -EltrAnlago-im—Rempimitict——————————262:900 
1 Zusammenbauteile.................. ens 262.116 
Kraftsoffanlage im Runpfmittelteil 262.707 
Einbau Schloß 503 A-1 links 262.820 
Einbau Schloß 503 A-1 rechts 262.821 
Elt. Anlage im Rumpfmittelteil 262.947 


Messersenmitt A-O. Augsburg 


Baugruppe 


262.110 
Seite 1 


Rumpfmittelteil 
Rumpfmittelteil 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Messerschmitt А.О. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Baugruppe, 


262.110 


Seite 3 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfmittelteil 
Rumpfmittelteil 


Untergruppen-Übersicht 


ia = PES 
1 1 Schale Шақ... 262.110-001 5/1 
2 1 Schale rechts une: ..... | 262.110-002 HI 
3 1 Schottwand 2390 ............................. 262.110-003 эл 
4 1 Schottwand 3245 ............ ТИИТ 262.110-004 9/9 
5 1 Rumpfdecke ................... ç | 262,110-006 9/16 
6 1 Anschlubbeschlag Wie .............. 262.110-007 9/23 
7 1 Anschlubbeschlag, rechts 262.110-008 9/24 
8 1 Tankraumverkleldung .................... . | 262.100-039 9/25 
9 1 Тапкёескі ......................... ‚| 262.10-012 11/2 
10 1 Schloßträger Hinks .................... | 262.110-013 1/4 
u 1 Schloßträger rechts .............. ....... | 262.110-014 13/1 
Teile für Kabinenabwurt RR ds 15 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А.О. 


augruppe 


Seite 4 


Unbefugte Verwendung Ist strafbar und macht achadenersatzpflichle 


Messerschmitt A.G. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfmittelteil 


Rumpfmittelteil 


Baugruppe 


Seite 5 


262.110 


Чин [stück Benennung Ersatzteil.Nr. а il 
1 Schale links, vollständig. 262.110-001 1 
mit Orne 2-22 

3 1 | Rumpfschuß 262.118-001.001 2 
3 1 Seitenwand 262.110-001.002 3 
= |1 | Spant 2815 262.110-001 HOO | 4 
= [аі [шае 262.510.001 ноз | 5 
З [1 | весна 262:110-001 ноп | б 
r | 1 ошике: i малою | т 
1 1 Eckprofil 262.110-001,011 в 
з. 1 | spant 3507 2624100104 | 9 
з | 1 | Spant 3915 262:110-001,005 | 10 
3 | 1 | Spant 229 262.110001035 | и 
з Û 1 | Spant ano 202110001007 | 12 
1 1 | Spant 4865 262.110-001.008; 13 
a | í [рото zo | м 
3 | 1 | prow 6 2210-01018 | 15 
3 | 1 | Pro + а ` 20211001010 | 16 
HOESER 20211001000 | 17 
` | | scenskantschraube 2] мале LeÑ 1480. 18 
— | 2 | Tankbetestigung а 262.110-001 нон | 19 
- 1 | Handlochdeckel ? 125x200 JuN 16409 2 
- 1 | Handtochdecket š ... | 125x500 JuN 16434 21 
_ 1 | Aufstieg Se MeN 16630,2 2 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt AG. 


Baugruppe 
262.110 
seite 6 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ausgabe: Oktober 1944 


hadenersatzpfichtig 


le Verwendung ist strafbar und macht 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfmittelteil 


Rumpfmittelteil 


Baugruppe 


Seite 7 


262.110 


r= 
Yen [stack Benennung Ersatztell-Nr, Ean 
К 
1 Schale rechts, vollständig 262.110-002 1 
mit опен 

3 | ı | Rumptschus .. 262.110-002001 | 2 
з „| 1 | Seitenwand . 252110-002002 | з 
= Û í | Spant ai 262:110-002 Hoos | 4 
2 |: | tasche ; 262.110-002 1003 | 5 
З [з [выше 202110-002 1001 | 6 
r | 1 ошта 262110-002000 | т 
1 | 1 | Seet, 202.11000201 | 8 
3 1 Spant '3597 262. 1 10-001.004; 9 
з |1 | Spant зи 202110001005 | 10 
3 | 1 | Spant 4220 25211001038 | H 
3 | 1 | Spant 4550 22er | 12 
1 | 1 | Spant 4809 20210-00208 |. 18 
з [1 roms 2e2.10-002017 | м 
3 t Profil 6 262.110-002.018 15 
3 | i | promy ; 22110-02019 | 16 
3 | 1 Гроно Я 20210-00200 | 17 
£ 15 Sechskantschraub M8x16 LEN 14180.1 18 
— |2 | Tankbetestigung .. 262.110-001 H005 | 19 


Ausgabe; Oktober 1944 


‘Messerschmitt А.О. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersateptichtig 


Baugruppe 


Ersatzteil-Liste Rumpfmittelteil 262.110 ` 
Me 262 Rumpfmittelteil 
y Seite 9 
Werk- Orts-Nr._ 
ніна [Stack Benennung Ersatzteil-Nr. Ка ай 
1 | Schottwand 2390, vollständig. 262.110-003 1 
Seet 
- 1 Konsole .. vik 262.110-003 Н 002 2 
Nr] Kom 252110-003 003 | з 
1 1 Profil 262.110-003.007 4 
L Û 2 ватар: 262.110.003 H001 | 5 
Ee M 10x20 DIN 0380 o 
т | 2 | Seckskantbotzen = 10x20 DIN 0346 ba 
1 | 10 | Scheibe 10 LEN 148331 т 
1 | 10 | Secnskantmutter Mio demm: | 8 
1 | Schottwand 3245, vollständig 262.110-004 9 
ae 
' | ı j wa 2e2.110-004002 | 10 
1 1 Beschlag D 262.110%004.015 u 
e aa [ваша аа 22110004010 | 12 
1 | 12 | Seenskantschrauße ` ШШШ] mess et 141804 13 
1 12 ‚Scheibe Я 4; ue 8 LgN 14533.1 14 
1 | 12 | geet cocinas ме Lands 15 
1 | Rumpfdecke, vollständig .......... 262.110-006 16. 
mit отин эе 
17 
18 
19 
у | 46 | Senksehraube шере] межа JUN 14154 » 
1 46 Scheibe ... A sure 6 LEN 14533,1 21 
1 | 46 | Sechskantmutter un. Mó ` domm: | 2 
1 | Anschlußbeschlag links, vollständig . 262.110-007 23 
1 | Anschlußbeschlag rechts, vollständig 262.110-008 24 
1 | Tankraumverkleidung, vollständig ...... 262.100-039 25 
mit OnteNe 2090 
— | a | weer ...... 2623000900 | 26 
mit on. па 
1 11 Senkschraube M6x20 JuN 14154 Ei 
3 | 11 | senkschite ва” BIN 1820 з 
SHOT 252100-030 H 002 
mit OREN, 3831 
1 | n | Senkscnrauve M6X20 Jun 14154 зо 
3 | 1 | semseneie ва” BIN 14520 a 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А.О. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenereatepflichtig 


Baugruppe 


Ersatzteil-Liste Rumpfmittelteil 262.110 
Me 262 Rumpfmittelteil R= E 
Seite 11, 
Orte. 
Werk- а] ве 
Mert | stack Benennung Ersatzteil-Nr. ZS ke 
— | 2 | Handlochdeckel ............. ass. 125x200 JuN 16409 1 
1 | Tankdeckel, vollständig 262.110-012 2 
mit опьм.3 
1 | 73. | Senkschraube MOXIB JuN 14154 
1 | Schloßträger links, vollständig. 262.110-013 4 
mit Опе, 5-33 
— | i | Drantseit . 1,8x205 MeN 15511 5 
1 1 | Spannsehios са DINLES 6 
1 | 2 | Botzen 4x14 LEN 15229 1 
1 2 Scheibe . .. 4 LEN 14533,1 8 
1 1 | Zugfeder 18x2x25 BIN 101102 9 
1 | 1 | Distanzrone .......... 262.110-013.007 10 
1 1 Sechskantschraube .. КАЎ M8x30 DIN 9380 п 
1 1 | Scheibe ............ ; 8 LEN 145831 12 
1 1 | Sechskantmutter о мв LEN 1483.1 13 
1 1 | Hebel. Beer 262.110-013.001 14 
= LE Жай ELLE 185735 MeN 15511 15 
_ 1 Spannschloß ... өө „| c4 DINL85 16 
1 2 Bolzen ........... й . 4x14 LEN 15229 17 
1 | 2 | Scheibe GE: LEN 145331 18 
1 1 Zugfeder 4 14х1,6х55 BEN 19110,2 19 
1 2 Distanzrohr. 262.110-013.005 20 
1 1 Воігеп........ . 8X32 Le 15229 21 
1 1 Scheibe . 8 LEN 14533,1 22 
ы 1 Halterung ......... DTD . 262.110-013 Н 003 2 
1 2 Linsenschraube ....... КРТ M5x10 DIN85 24 
1 2 Sechskantmutter D D 5 М5 AGON 14487.2 25 
1 2 Linsenschraube . ` DEE M5x15 DIN85 26 
E [2 E д 5 LEN 145331 x 
1 2 Sechskantmutter AS M5 AGON 14487.2 2 
3 1 | Führung аа 262.110-013.010 29 
1 | 4 | Senkschräube ....., мах JUN 14154 30 
1 | 4 | Scheibe . É 8 LEN 145331 з 
1 | 4 | Sechskantmutter ў S M8 AGGN 144872 32 
1 1 Draht ... .. . .. + 262.110-013.009 3 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А.а, 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Baugruppe 


Ersatzteil-Liste Rumpfmittelteil 262.110 
Me 262 Rumpfmittelteil AAA 
Seite 13 
r 
wer [sua Benennung Ersatzteil. ZS най 
1 SchloBtráger rechts, vollständig 262.110-014 t 
mit Or. 2-43 
— | i | geing s,s... 1,5x330 MeN 15511 2 
1 1 Hebel . 262.110-013.001 3 
A ae2110-014 H003 | 4 
a | а | Ron... 262.110-014.026 DÉI usa 
— | 1 | Drahtsei MeN 15511 DE 
= 
з | 1 | покасно. нах 15808 Io, 
1 | 1 | Linsenschraube : DINES з 
1 1 Scheibe a, LEN 145331 9 
' | 1 | Sechskantmutter un... AOON 1487.2 10 
з | 2 | Rundschele,.. MeN 15815 " 
' | 4 | Lnsenschraude DIN85 12 
1 | + | Sebebe ess LEN 45881 з 
1 | 4 | Sechskantmutter AGON 14487.2 м 
— | 1 | spannschtos INL85 5 
' | 2 | Born. EN 15029 16 
1 | 2 | Scheibe б LEN 145331 п 
1 2 Blech ..... D 262.110-014.008 18 
1 3 | Bolzen . 4 LgN 15229 19 
1 3 Scheibe ......... . LEN 14533.1 20 
1 | 1 | Ditanzrohr 262110-013005 | 21 
1 1 LEN 15229 2 
WR LEN en з 
= 1 й DIN 9009 24 
1 1 Sechskantbolzen , š LEN 14144.5 25 
1 1 | Scheibe .. LEN 14533.1 26 
1 1 Sechskantmutter AGON 14487.2 27 
— |1 | Hatterung 202110-013 003 | 28 
ў 2 Linsenschraube DIN 85 29 
1 2. Federring ....... vu DIN 127 30 
1 2 | Sechskantmutter . Let 144831 зі 
1 2 Sechskantschraube LgN 14180 32 
' | 2 | Seeibe ш. LN 145331 3 
1 | 2 | Sechskantmutter > AGGN144872 x 
1 | 2 | Senkschraube ..... Jun 14154 3 
1 2 Sechskantschraube LgN 14180 36 
1 | 2 | Scheibe BIN 49 x 
1 4 Scheibe LEN 14533.1 38 
1 | 4 | Sechskantmutter ` Абон 144872 3 
1 | 1 | Sechskantschraube LEN 14180 ю 
1 | 1 | Distanzrohr. 22110-013007 | а 
' | 1 | Scheibe і : 8 LENS. 42 
1 1 Sechskantmutter . M8 АСОМ 14487.2 43 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А.а, 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Werk- 
stoff 


Stück Benennung 


Rumpfmittelteil 


Rumpfmittelteil 


Ersatzteil-Nr. 


Baugruppe 


Seite 15 


caer | ве 
Kena- | merkur 
zeichen | merkung 


Teile für Kabinenabwurt 


Hebel 
Buchse оя 
Sechskantschraube .. 
Scheibe 
Sechskantmutter 
Blech .. 2 
Sechskantschraube 
Scheibe .... 
Sechskantmutter 
Hebel 
Bolzen . 
Scheibe .... 
Gummi 
U-Profil . 
Senkschraube 
Scheibe . 
Sechskantmutter 
Hebel 
Bolzen . 
Scheibe . 
Rohrschelle ...... 
Linsenschraube . 
Scheibe 
Sechskantmutter 
Winkel .... š 
Sechskantschraube . 
Scheibe .... 
Sechskantmutter .. 
Anschlag .... f 
Linsenschraube +... 
Scheibe ............ 
Sechskantmutter .... 
Winkel . К 
Sechskantschraube . 
Scheibe ...... 
Sechskantmutter 
Zugteder .. 
Draht 
Draht., 


262.113-005.013 
262.113-005.006 
DIN 9380 
LEN 145331 
АСОМ 14487.2 
26213-05003; 
DIN 9390 
LEN 145331 
AGON 14487.2 
262.113-005011 
LEN 15229 
LEN 145331 
262.113-005,007 
262.113-005.008 
DIN 63 
LEN 145331 
AGON 144872 
262.113-005.012 
LEN 15229 
5 LEN 149331 
6 HSN 15808.1 
DIN85 
4 LgN 14533.1 
AGON 14487.2 
262.113-005.002 
DIN 9380 
6 LEN 14533.1 
AGON 14487.2 
262.113-005.010 
DIN 85 
4 LEN 14533.1 
M4 AGGN 144872 
202.113-005.004 
M6x16 DIN 9380 
в LEN 145331 
M6 - АСОМ 144872 
24x3/2x18 BIN 19103 
202.113-005.008 
262.113-005.009 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A.0. 


Ersatzteil-Liste Rumpfmittelteil 


Ме 262 | Steuerung im Rumpfmittelteil 


Steuerung 


‘Ausgabe: Oktober 1943 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Baugruppe 


262.405 
Seite 1 


Messerschmitt A.G. Augsburg. 


Ausgabe: Oktober 1943 


Messerschmitt A.G. Augsburg 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfmittelteil 


Steuerung im Rumpfmittelteil 


Seite 


Orts‘ | Vorkommen 


NE in Benennung Untergruppe 
` | Baugruppe 
1 1 Umlenkhebel mit Lagerung 262.405-001 


Baugruppe 


262.405 


3 


Seite 
Orts-Nr. 


DI 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А.О. 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


NG Rumpfmittelteil 262.405 
Me 262 | Steuerung im Rumpfmittelteil 
Seite 5 
блк 
Werke : wee] ве 
1 | Umienkhebel mit Lagerung, vollständig ...... 262.405-001 1 
= [еу зг 22405001 ne | а 
з [шм у, SEI 
М а 
` |: аман. zap mg | з 
Hehe ою DINLE ыр 
III Sein |" 7 
1 | 3 | Eeer 10x100 DIN 9346 H 
r ат eaea aa San | о 
DEN но цына d 
EA eerie Ze DINOS " 
r | 1. Савант ms Konz | 12 
1 | 1° | Ee M5x12 DING Н 
1 |! | Sechstantmutier М" Ron | 18 
vil, меха ZO Д 55 
1 | 2 | eege mo oon esra | 10 
1 | 2 Eet M5x12 DIN 9900 п 
1 | 2 | безинин. : Му” Root | 18 
$ 2 Sechskantschraube , š M8x12 DIN 9380 19 
1 | 2 | Sechskantmutter me agonia | 20 


Unbetugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpflchtig 


Ersatzteil-Liste Baugruppe 


Rumpfmittelteil 
А 262.707 
Me 262 | Kraftstoffanlage im Rumpfmittelteil аат 
е 


Kraftstoffanlage 


Im Rumpfmittelteil 


‘Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


‘Messerschmitt ALS. 
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Ersatzteil-Liste 


Rumpfmittelteil 


Ме 262 | Kraftstoffanlage im Rumpfmittelteil 


Baugruppe 


262.707 


Seite 3 


Untergruppen-Übersicht 

ons | V Benennung Untergruppe bate 
` Leien | orts-Nr. 
1 1 Kraftstoffbehälter ... 8-4363 A 51 
2 1 Behiilterkopt mit Füllanschluß . 262.700-001 5/2 
3 1 Behúilterkopt 262.707-001 zn 
4 1 Vorratsgeber Fl 20727-4-100 7/17 
5 2 Rückschlagventil ............. 5 19-1731 С 7/22 
6 2 Pumpe ..................... 8-4626 A 13 
1 — | Leitungen mit AnschluBtelle......,.... - 5-9 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А.О, 


Undetugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpflichig. 


Rumpfmittelteil 


Kraftstoffanlage im Rumpfmittelteil 


Baugruppe 


262.707 


Seite 5 
Een 
Жын [stück Benennung Ersatztell-Nr. E Ма 
Ka 
— | 1 | Krattstoftbehälter ..... 8-4363 А 1 
een: Raspe, Beta 
_ 1 | Behälterkopf mit Füllanschluß, vollständig ..... 262.700-001 2 
mit Orts-Nr. 3-20 ` 
з | 1 | beret... 5000-01 3 
ў 1 Zwischenstûck 262.700-001 Н 001 4 
в | 1 | Dichtring... RaN 18611.1 5 
1 | 4 | stitsehraube M6X10 DIN 14156.1 H 
1 | 4 | seenskantmutter MO AGON 144872 7 
- 1 Platte für Füllanschluß 8-4701-U 01 8 
в |а | ошо. RaN 18611.1 9 
1. | 4 | Sechskantschraube MOx22 DIN 9380 ю 
1 | 4 | Seehskantmutter Mo AGaNtas72 | H 
1 Tankverschluß 8-4685 U 01 12 
3 1 Übergangsstutzen в 10/13 DIN 7612 13 
3 1 Dichtring...... 18x22 DIN 7603 14 
6 2 Verschlußstopfen 8-4614-16 15 
5 | 2 | Dichtring. 84014-13 16 
€ 2 Haltebûgel,. enn 8-4654-06 17 
1 4 | Stiftschraube . өөө 8-4654-07 UN 
1 4 Sechskantmutter | M6 AGON 14487,2 19 
1 4 Senkschraube M5x12 DIN 9033 2 
1 Fúlitankkoptmanschette...... D 262,700-005 H 001 21 
Tit отим, 
5 1 Manschette DE 262.702-006.002 22 
' |! | Oberer Ring mm ||, 
1 i | Unterer Ring, 262.700-005.011 
5 1 Dichtung .. . 262.700-005.012 24 
1 | 6 | Senkschraube . M 4x10 DIN 9033 25 
' | 6 | Sechskantmutter ма 


AGON 144872 26 


Ausgabe: Oktober 1044 Messerschmitt А.О, 


Supudzisuususpuq>s урш pun звада je Bunpuamza зізараад. 


Unbetugte Verwendung let strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Rumpfmittelteil 


werk [stack Benennung Ersatzteil-Nr. E ла 
— | 1 | Behätterkopt, vollständig 262.707-001 1 
Lieterants Arroba, Berlin 
тї or 216 
з | 1 | Obentit.. ged в-4600-01 2 
6 |: | Dichtring. 5 Кам 18611.1 3 
1 | 4 | stitschraube MOx20 LEN 141571 4 
1 | 4 | sechskantmutter MO AGON144872 5 
1 4 Senkschraube M5x12 DIN 9033 6 
з | 2 | krommer. 8401404 7 
з | 1 | Obergangsstutzen. B25/16 DINT7612 8 
з | 1 (орем... 38x44 DIN 7003 9 
3 | 1 | Obergangsstutzen. 17 | 825/20 pin 7612 10 
3 1 Dichtring... + | C38x44 DIN 7603 DI 
5 | 2 | Dichtring.. 8-4614-13 12 
з | 2 | Dichtungsstatzring 84614-10 13 
1 | 2 | Hatebtgel...... 8465406 14 
1 4 Stiftschraube ............ 8-4654-07 15 
1 4 Sechskantmutter D M6 AGGN 14487.2 16 
— | 1 | Мотавела F1 20727-4-100 | 17 
бамі: Hartmann & Braun, Prankturt a. M. 
u 1 | Verbindungsstück ... 262.700-004 н 001 | 18 
Ke И 
з [з | Diotega......... 258 MAFN 18334.1 D 
3 2 Schraubstutzen... . . | B25 DIN 7627 20 
3 2 Dichtring........... onder ‚| C30x36 DIN 7603 21 
— | 2 | Rückschlagventit ей 19-1731 C г 
tetera 
жишш, Berin 
— | 2 | Pumpe ........ 8-4626 A з 
3 2 Dichtring...... on s... C30x36 DIN 7603 24 
3 Û 1 | Schraubstutzen. ... СБУ 262.700-005.001 | 25 
3 1 Dichtring ... . с26х32 DIN 7603 26 
3 |: | Doppeistutzen..... вю ` Den п 
ze 1 | Schiauchteitung . 20x240 RON 18107.1 28 
з | 1 | Winkeistack . 20 DIN 92052 2 
з | 1 | Schraubstutzen. B20 DIN7627 30 
3 | i | Dichtring. C26x32 DIN 7603 a 
1 | Schiauchleitung .. | 25x850 RON 181074 2 
3 | 1 | Doppeistutzen. š (an Dina з 
= 1 | Rohrleitung A25x1420 BIN 18150.2 262.700-006.001 EI 
1 | 2 | Rohrschelie 30 Нем 15808 35 
1 | 2 | Linsenschraube ` махв DIN85 35 
1 | 2 | Sechskantmutter - : MA АСОМ 144872 a 


Ausgabe: Oktober 1944 ‘Messerschmitt А.О. 


‘Unbetugie Verwendung it strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Ersatzteil-Liste 


Rumpfmittelteil 


Me 262 Kraftstoffanlage im Rumpfmittelteil 


Baugruppe 


262.707 


Unbefugte Verwendung It strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Seite 9 
опу. 
Werk- oder | ве 

мон [Stuck Benennung Кун. [теш 
— | 1 | Rohrleitung A 16x600 BIN 181522 202.707-006.005 ' 
= | 1 | Rohrleitung À 16x 1300 BIN 18152.1 262.107-006.006 2 
— | 1 | Rohrleitung A 102000 BIN 18152.1 262.707-006.007 3 А 
— | 1 | Rohrleitung A 16% 1000 BIN 181522 ... 262.707-006.008 

3 1 | Verschlußkegel BR 16 DIN 7610 

3 1 | Doppelstutzen. .. B16 ` Dien + 
з 1 | Oberwurtmutter .. B16 M26 1,5 DIN 7606 

— | 1 | Rohrietung > 262,700-006 ноп | 5 

mit Orts 

3 1 | Rohr . 202.700-006.013 |) 

3 1 | Stützring .. 20 МАЕК 18333.1 6 

з | 1 | Омина: вюнюхіз каю || 

з 1 | Dientkeget 20 MAFN 18334.1 7 
5 1 | M-Schlauch 22x140 CON 18110.20 8 

1 4 | Spanner 95 ` LgN 18191 9 

1 4 | Вапа. 9x250 LEN 18191 10 
— | 1 | Rohretung ..... 262.700-006 H002 | 11 

1 2 | Ronrschelle . 25 HN 15808 2 

1 2 | Linsenschraube .. махв DIN85 13 

1 2 | Sechskantmutter . M4 AGON 144872 14 

3 1 | Blech o... 210.759-027.039 

3 1 | Blech ....... das 210.759-027.040 15 

3 1 | Stutzen. .... 210.769-027.041 

4 1 | Distanzklotz = 202.702-005.001 16 

' 2 | Linsenschraube .. M5x20 DIN85 17 

1 2 | Federring š B53 DINI27 18 

1 2 | Sechskantmutter .... Мо. LEN 144891 19 
— | 1, | Ronneitung B 13x230 BIN 18163.1 262.100-006002 20 


‘Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A.G. 


Unbefugte Verwendung It strafbar und macht schadenersatzpflichtig. 


Ersatzteil-Liste Rumpfmittelteil 


Me 262 Oldruckanlage im Rumpfmittelteil 


Oldruckanlage 


im Rumpfmittelteil 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Baugruppe 
262.908 


Seite 1 


Messerschmitt А.О. 


262.908 


Baugruppe 
Seite 2 


Oktober 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig. 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfmittelteil 


Oldruckanlage im Rumpfmittelteil 


Untergruppen-Ubersicht 


Baugruppe 


262.908 


Seite 3 


Ore, | te Benennung Untere | A 
Baugruppe 

1 1 Außenbordanschluß 262.908-004 an 

2 га Filter für NW 16 5/Ha2 
3 1 Foie. .. | 210942-023001 | тунат 
4 1 Ölbehälter-Halterung .. «ы 262.908-001 1% 
5 1 Überdruckventil 30 Ltr/Min. ....... 19-1762 С-3 ліна 11 
6 1 PreBluftflasche mit T-Stück .. ........... 9/наз 
т 1 Halterung für PreBluttarmatur .. 262.908-007 an 

8 1 Rückschlagventil ........ зыр А 9/на2 
9 1 Preßluftbordanschluß ................ 6 LEN 18336 9/Hn1 
10 - Leitungen ап der linken Seitenwand. 5-9 

" 1 Leitungsstrang im vorderen Kraftstoffbehälterraum | 262,908-002 nns 


Messerschmitt A.G. 


Ersatzteil-Liste St Baugruppe 
ү i Я 262.908 
Me 262 | Oldruckanlage im Rumpfmittelteil 
Seite 5 
Pen 
Чын [Stick Benennung Ersatzteil-Nr. Se ns 
eal 
_ 1 AuBenbordanschluB, vollständig ......... 262.908-004 1 
mit оным, Ha 7-7 
— | 1 | Kupplungshattte mit Flansch 10 RONI нат 
1 £ Uberwurfmutter S РТИ B 20 M30x1,5 DIN 7606 2 
1 | Sehutzkappe.. ШШШ | 10x24 RoN 18908 нав 
- 1 Kupplungshälfte mit Flansch E ç . |16 RoN 18307.9 На 4 
1 £ Überwurfmutter , . Я aa B25 M38x1,5 DIN 7606 3 
=, | 1 | senutakappe..- 16x32 RoN 18308 Has 
1° 1 7 | Senksehrauve °.. M41082 DIN 03 n 
1 7 Sechskantmutter M 4 AGON 14487.2 5 
' | 2 [кае хаю DIN 9044 o 
' | 4 | Ring. 16 DIN9046 1 
1 | 4 | Senkschraube маю DINGS 8 
1 | 4 | sechskantmuter Ma AGON 144812 9 
— | : | Rohreitung B8/10x60 BIN 181514 für Druck zum 
š AußenbOrdanBEHIUB нан 282908-003005 | 51a 
E| a | 1 кеша е ` DIN 02033 Has 
HES 1 | Rohreitung B 8x800 BIN 1815041 für Druck zum 
$ Fahrwerksschalter ................. 262908-003006 | вна 
B| - 1 | Rohrleitung B 8x650 BIN 181801 für Druck zur ` 
š Flugeltrennstelle, links... 262908-003007 [тна 
H 1 Rohrleitung B 8/10 x 750 BIN 18151. г für Druck zum 
a Überdruckventil .. h Ban 262,908-003.024 ` | 11 Ha 
Н 1 | Rohrleitung В 13/1660 BIN 181514 far Ansaug zum 
; AubenbordanachluB nee 252.908-003.008 [ана 
š 1 ' T-Stück................... 13 DIN 92032 Ha3 
> 1 | Rohrleitung 813x750 BIN 1815041 für Ansaug zur 
Flúgeltrennstelle, links Ae 262.008-003.003 3Ha 
sl - 1 | Ronricitung B 13/16 x300 BIN 181511 für КҮ 
Н zum T-Stück E 262.908-003002 | 2Ha 
і 
> _ 1 Filter für NW 16.. К Рие 19-2107 A Ha2 
Я fra; DBU, Bein 
Ў]: | 2 | векавое near LEN 14180. 10 
3 1 2 Sechskantmutter . M6 AGGN 14487.2 п 
— | ' | Ronan B i30x1000 ІВ tor Awang 
zum Filter. ad 20208-003001 [іна 
3 1 Winkelstück .... š 13 DIN 92052 Halo 
з | 1 | Setraubstutzen B13 DIN 7627 12 
6 | 3 | Dicntring. A 18x22 DIN 7608 13 
5 | 1 | seneuershiauch > 262,908-000.002 | 14 
D 1 Rohrschelle .... 18 HsN 15808.1 15 
' | í | Unsenschraube махо DIN 85 16 
1 | í | Sechskantmutter Ma AGON Mer! 17 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А-О. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersstzpfichtig 


Ersatzteil-Liste Rumpfmittelteil 


Me 262 Oldruckanlage im Rumpfmittelteil 


Baugruppe 
262.908 


Seite 7: 


олум 
were [Stack Benennung Ersatzteil-Nr. En hg 
= 1 | Behälter, упізіёпві..................... Y 210.942-023 H 001 | нат 
mit One. 1 
— | 1 | Tankverschtus me rm 1 
Ven: Pesca, Bali 
_ 1 | Ölbehälter-Halterung, vollständig ............ 262.908--001. 2 
mt One 3-1 
+ 2 Spannmutter, rechts .................... e H DIN 1,607 3 
1 1 Spannschraube DIN L 606 4 
1 | 1 | Sicherung «. DIN L 609 5 
5 1 Band 262.908-001.008 6 
5 2 | Band. 262.908-001.009. 7 
' 4 | Sechskantschraube....... LEN 14180.1 8 
1 4 | Sechskantmutter ........ AGGN 144872 9 
_ 1 Rohrleitung В 10/13 x 100 BIN 18151,1 für Rücklauf 
zum Behälter Sidri Rn 26208-003026 | 2ну 
1 1 T-Stück . Ss 10 DIN 92032 Hv2 
_ 1 Rohrleitung B 10 3001 BIN 18150.1 т. für касаш zum 
T-Stück TTT 262.908-003.023 10 Ha 
pit 1 | Oberdruckventil 30 Ltr./Min. ... өөө 19-1762 0-3 Hall 
ината Teves, Franklurt 
“з 2 Зснгацвішсеп................ ВНА AO LgN 18382.1 10 
3 2 | Dichtring........... й 18 LEN 18611 u 
5 1 Platt . . КС e on 262.908-006.003 12 
1 1 Rohrschelle Ажек, . DIE 35 HsN 15808.1 13 
1 1 Senkschraube ... . M4x10 DIN63 14 
1 1 Sechskantmutter ................ ма АСОМ 14487,1 15 
Ka 1 Rohrleitung B 10800 BIN 18150,1 für Rücklauf zum 
T-Stück . ч mmm mmm [іне 
1 1 Kreuzstück . 10 DIN 92033 Hvi 
_ 1 Rohrleitung B8/10x200 BIN 18151,1 far Rücklauf 
vom Fahrwerksschlter 252.008-003.019 | omo 
— | 1 | Ronnetung B8/10x200 BIN 181514 für Rücklauf 
vom Landeklappenschalter.... 262.908-003.021 3He 
- | 1 | Rohrieitung R8/10x200 BIN 18151.1 für Rücklauf 
4 vom Landeklappenschalter. . га 262.908-003.022 5He 
з | 1 | Winkelstaek eee a... ln DIN 92052 нез 


Ausgabe: Oktober 1944 ‘Messerschmitt A-O. 


вацэшётуеызарецэя pew pun деди emp 2203090 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzptiichtig 


Ersatzteil-Liste 


Rumpfmittelteil 


Baugruppe 


262.908 


оным. 
Werk- і oder | Ве 
мон [Stück Benennung Ersatzteil-Nr. N ss 
ç zeichen 
— | 1 | PreBluttilasche mit T-Stück 19-3102 A Hn3 
Lieferant: Dräger, Labeck 
= | 1 | Halterung für Preßluftarmatur, vollständig 262.908-007 1 
1 4 | Linsenschraube нра 2 м5х15 DIN85 2 
1 4 | Sechskantmutter М5 AGON 144872 3 
—* | 1 | Rohrleitung D 4x150 BIN 18146.2 für Prebluft zur 
LT А УАЙ met ES 262.908-003.030 | 2Hn 
— | 1 | Rückschlagventil ..> 19-3426 A Hn2 
Lieferant: Dräger, Lübeck. 
~ | 1 | Rohrleitung D 4/6x 100 BIN 18148.2 far Preßluft zum 
Rückschlagventil В У 262.908-003.029 | 1Hn 
1 1 | T-Stück . 4 DIN 92032 Hn 10 
= 1 | Rohrieitung D 4x750 BIN 181462... 262,908-003.033 | 1 He 
= 1 | Rohrleitung D 4:300 BIN 1814622. 262.908-003.032 | тна 
— | 1 | Preßluftbordanschluß Ба 6 LEN 18336 Нат 
1 2 | Pederring 3 ee | B64 Der 4 
1 2 | Sechskantsehraube........ M6x12 .LgN 14179 5 
1 | Rohrleitung D 4x500 BIN 1846.2 far Preßluft zur 
Trennstelle Wang 262.908-003.031 | зна 
1 1 | Rohrghale................... 10 HSN 158081 6 
5 1 | Schlauch ..... e ТА 262.908-006.001 7 
1 1 | Linsenschraude ................; M4x10 DIN 85 8 
1 1 | Sechskantmutter .. M4 АСОМ 14487.1 9 
— | 1 | Rohrleitung 20x1 LEN 13533.3, 500 Ig... ` 262,908-003.027 | 9Ha 
— | 1 | Ablauttrichter . 210.759-027 HOLL | 10 
5 1 | Schlauch .... 262.908-007.004 " 
1 1 | Doppelseitige Schelle.. BIN 134 12 
1 2 | Linsenschraube DIN 85 13 
1 2 | Sechskantmutter AGON 144871 14 
= 1 | B-Schlauch CoN 18110.22 15 
1 2 | Band LEN 18191 16 
1 2 | Spanner... LEN 18191 17 
L d 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А.О. 


Baugruppe 


262.908 


Seite 10 


Hn 21 нь?! 
8 10 
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‘Unbefugte Verwendung Is strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A.O. 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig. 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfmittelteil 


Oldruckanlage im Rumpfmittelteil 


Baugruppe 
262.908 
Seite 11 


онам 
were [Stück Benennung Ersatzteil-Nr. Ken. на 
3 1 Doppeistutzen.. 8 Мем 18343 Hb3 
1 1 Mutter . ` MI6x1,5 MeN 18344 $ 
3 | 1 | Doppeistutzen.. 8 MeN 18343 Hb4 
' 1 | Mutter ........ M16515 MeN 18344 2 
3. | 1 | Doppeistutzen.. 4 MeN 18343 Hn22 
k 1 | Mutter .. ў MI2x1,5MeN 18344 3 
3 | 1 | Doppeistutzen.. 6 MeN 18343 4 
1> f 1 | Mutter ` M14x1,5 MeN 18344 5 
3 | 1 | Doppeistutzen,. 4 MeN 18343 Hei 
1 1 | Mutter........ MI2X 1,5 MeN 18344 6 
3 | 1 | Doppelstutzen.. 4 MeN 18343 не2 
1 1 Mutter .. M12x1,5 MeN 18344 7 
3 | 1 | Doppelstutzen 4 MeN 18343 на! 
1 1 | Mutter. MI2X1,5 MeN 18344 8 
3 | 1 | Doppelstutzen 8 MeN 18343 Hb 27 
' ' | Mutter м10х1,5 MeN 18344 9 
3 | 1 | Doppeistutzen.. 8 MeN 18343 нь?! 
1 1 | Mutter... Н м10х1,5 MeN 18344 10 
3 1 Doppelstutzen,.... . 6 MeN 18343 " 
' 1 | Mutter... і MI4x1,5 MeN 18344 2 
š | 

= | 1 | Leitungsstrang im vorderen Kraftstoffbehälter- 

raum, vollständig ....................... 262.908-002 13 

mit Orts-Nr. 12 Hn-20 
- 1 | Rohrleitung D4 x 1200 BIN 18146.2 für Notbetätigung 

Bugrad zur Trennstelle Spant 2390 ..... 262.008-002.003 12'Hn 
— | 1 | Rohrleitung B 8x 1200 BIN 18150.1 für Bugrad „Aus“ 

zur Trennstelle Spant 2390 эө 262.908-002.002 8Hb 
- 1 | Rohrleitung B 8 x 1200 BIN 18150.1 fûr Bugrad „Ein“ 

zur Trennstelle Spant 2300 .. 262.008-002001 | тнь 

- | ! | Rohrleitung B 6x1200 BEN 18150.1 für Bremse Bug- 

rad zur Trennstelle Spant 2300 ............. 262.908-002.006 14 
- 1 Rohrleitung D 4 х 1200 BIN 18146.2 262.908-002.004 2 He 
5 | 4 | Scheuerschlauch ...... x 262.908-002.009 15 
5 | 2 | Scheuerschiauch .... 262.908-002.010 16 
5 4 Scheuerschlauch 262.908-002.011 17 
1 | 2 | Rundschelle.... 1x30 мем 15818.1 18 
1 4 Linsenschraube M4x10 DIN 85 19 
1 | 4 | Sechskantmutter MA AGGN 144872 20 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А.а, 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzptichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Baugruppe 


262.116 


Seite 1 


Rumpfmittelteil 
Zusammenbauteile 


Zusammenbauteile 


Ausgabe: Oktober 1943 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Messerschmitt A.G. Augsburg] 


Baugruppe 


262.116 
Seite 2 


Ausgabe: Oktober 1943 


Messerschmitt A.G. Augsburg 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Baugruppe 
262.116 
Seite 3 


Rumpfmittelteil 
Zusammenbauteile 


Untergruppen-Ubersicht 


Orts. | Vorkommen 


ms Te? Baitang unten EA 
1 Teile für Rumpt-Fliigel-Verschraubung .... = 262.116-001 5 
£ Teile für Untere Rumpf-Rumpfspitzen- 

Verschraubung ........ RAUEN et 262.116-002 5 


Unbetugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpi 


Ausgabe: Oktober 1043 Messerschmitt А.О. 


Baugruppe 


Seite 4 


262.116 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A.Q, 


Unbetugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Unbetugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Baugruppe 
262.116 
Seite 5 


Ersatateil-Liste 


Me 262 


Rumpfmittelteil 
Zusammenbauteile 


Werk- а] ве 
stoff [Stück Benennung Ersatateil-Nr. Kan. merkung 
Rumpf-Flügel-Verschraubung 
1 40 | Sechskantschraube M8x24A LgN 14180.1 1 
1 | 40 | Scheibe 8 LEN 14533.1 2 
1 | 32 | Sechskantmutter нан IOL] M8 AGGN 144872 3 
1 | 2 | Zweikantbolzen ; ПД 20x44 MeN 14138 4 
1 | 2 | Zweikantbotzen 20х48 MEN 14138 5 
1] 4 | Scheibe Р Lem 8 
1 4 | Kronenmutter..... x M20x2 LEN 14488 7 
Untere Rumpf-Rumpfspitzen- Verschraubung 
$ 2 | Zweikantbolzen 14x62 MeN 14138 8 
1 2 | Scheibe өө ЕЯ 14 LgN 145331 9 
1 | 2 | Sechskantmutter у MIAX1,5 AGON 1481.2 10 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A-O. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und maént schadenersatzpfllchtig 


Baugruppe 
262.820 
Seite 1 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 Einbau Schloß 503 A-1 links 


Einbau Schloß 503 A-1 links 


Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Messerschmitt AG. 


Baugruppe 
262.820 


Seite 2 


Unbefugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersetzpflichtig 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfchtig. 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Einbau Schloß 503 A-1 links 


Baugruppe 


262.820 
Seite 3 


Orts, | Vorkommen Seite 
NE in Benennung Untergruppe ын: 
Baugruppe 
1 1 Schloß 503 A-1 FI 50965 5/1 
2 1 Schloßträger 262,820-001 5/2 
3 2 ZK 60 FI 72111 5/40 
4 1 Verkleidung... meer 262,820-003 5/41 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A-O. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Einbau Schloß 503 A-1 links 


Baugruppe 


Seite 5 


262.820 


r 
wert [зыск Benennung Ersatztei.Nr. Eee 
hen 
_ 1 Schloß 503 A-1 . Fl 50965 1 
_ 1 SchloBtráger, vollständig 262.820-001 i 
ти олем 930 
1 | 2 | Sechskantschraube MI2« 19x64 LEN 141801 | з 
1 | 2 | Seenskantmutter M12x 1,5 AGON L44872 4 
1, | 1 | Hammer 202.820-001.008 | 5 
1 | í | Botzen 4x18 LEN 15229 в 
' | 1 | scheibe Den) 7 
' | 1 | Soe 262.820-001.011 8 
' | 2 | заве. LEN 14809. 9 
1 1 Rohr ...... 262.820-001.012 10 
' | 1 | Senkschraue Mäe JuN 14154 " 
' | 1 | Sechskantmutier . : M6 AGGN 144872 12 
1 |: [знанае 4 282820-001000 | 13 
1 |: | Rohr SCH 262.820001012 | 14 
1 |: | Senkschraube i... : мбх JUN 14154 15 
1 ў SechsKantmutter . M6 AGON 14487.2 16 
1 1 Stoßstange ... D 262.820-001.010 17 
1 2 Bolzen ...... Ө 4x10  LgN 15229 18 
1 2 Schelbe ............. өө 4 LgN 14533.1 19 
1 1 ( Sechskantschraube - ҮТҮ ю 
1 1 Sechskantmutter ... AGON 14487.2 21 
1 | 2 | Drehtet, vom «u... 202.820-001.032 | 22 
1 2 Drehteil, hinten . 262.820-001.032 23 
Б 1 Sattelblech, vorn . 262.820-001.081 24 
1 | 5 zer JUN 14154 з 
1 | 5 | sabe... Le 145331 26 
1 6 Sechskantmutter AGGN 14487.2 27 
1 1 Sattelblech, hinten . 262.820-001.013 28 
1 8 Senkschraube .... Мбхі JuN 14154 29 
1 8 ‚Scheibe 8 LEN 14533,1 30 
1 8 Sechskantmutter ... M6 AGGN 14487.2 31 
1 6 Sechskantschraube. M6x12 LEN 14180.1 32 
1 6 Sechskantmutter . M6 AGON 14487.2 33 
1 | 4 | Sechskantsenraube MBx24 LEN 14180.1 м 
1 | 4 | Sechskantmutter . Mû Aoonıen | 35 
1 | 32 | Senkschraube MEXIA Ји 14154 36 
1 | 25 | Seheibe в Lousen El 
1 | | Scheibe UI 262820-001014 | зв 
1 32 Sechskantmutter M6 AGON 14487.2 39 
- 2 |7К60..... $ ЕІ 72111 40 
= 1 | Verkleidung, vollständig 262.820-003 4 


Ausgabe: Oktober 1944 


"Messerschmitt A-O. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste Baugruppe 
Me 262 Einbau Schloß 503 A-1 rechts 262.821 


Seite 1 


Einbau Schloß 503 A-1 rechts 


Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Messerschmitt A-O. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Untergruppen-Übersicht 


Einbau Schloß 503 A-1 rechts 


Baugruppe 
262.821 


Seite 3 


Baugruppe а 
— 
1 1 Schloß 503 A-1 FI 50965 5/1 
2 1 Schloßträger 262.820-001 5/2 
3 2 ZK 60 FI 72111 5/40 
4 1 Verkleidung 262,821-003 5/41 


PEN nr ETS 


Baugruppe 


ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig, 


Zeene KAE 


Ersatzteil-Liste Baugruppe 
Me 262 Einbau Schloß 503 A-1 rechts 262.821 
Seite 5 
pasa re] e 
тюн [Stick Benennung Ersatzteil-Nr. СЯ Кый 
= | 1 | Schloß A FI 50965 1 
1 | Schloßträger, vollständig ..................... 262.820-001 2 
mit Orte. 3-39 
1 | 2 | Sechskantsehraube, MI2x1,5x04 LEN 141801 3 
1 | 2 | Sechskantmutter M12 1,5 AGON 14487.2 4 
1 1 | Hammer 262.820-001.008 5 
1 1 | Bolzen 4x18 Lgn 15229 6 
' 1 | Scheibe 4 LEN 14533.1 7 
1 1 | Hebel rrr. 202.820-001.011 8 
1 | 2 | зае... 8 LEN 145331 9 
1 1 | йош. 262.820-001.012 10 
1 1 | Senkschraube .. JUN 14154 11 
slo 1 | Sechskantmutter , лаом 144872 12 
Fla | 1 | Winkeiheben.. 262820-001.000 | 13 
1 1 Rohr ... ` 262.820-001.012 14 
{| ! 1 | Senkschraube 5 JUN 14154 15 
Н 1 1 Sechskantmutter ` .. AGON 14487,2 16 
il 1 | Stoßstange ары 262.820-001.010 п 
š 1 2 Bolzen ........................... . 4x10 LgN 15229 18 
z 1 2 Scheibe .. Р эө 4 LEN 14533,1 19 
H 1 | Sechskantschraube. .. ++ | M6x60 LgN 14180.1 20 
| вене na E 
H 1 2 Drehteil, vorn өө 262.820-001.032 2 
yl i 2 | Drehteil, hinten ` ` 262.820-001.032 з 
{| - | 1 | Sattelblech, vorn .. 262.820-001.081 2 
Ў] ı1 | 6 | Senkschraube . JUN 14154 25 
3 1 6 Scheibe .... . LgN 14533.1 26 
Ў] 1 | 6 | Sechskantmutter AGON 14487.2 п 
H I 1 Sattelblech, hinten . 262.820-001.013 28 
H 1 8 | Senkschraube . JUN 14154 29 
> 1 8 ‚Scheibe LgN 14533,1 30 
|! 8 | Sechskantmutter AGON 14487,2 31 
' FW: 6 | Sechskantschraube. LEN 14180.1 32 
El í | 6 | Sechskantmutter AGON 14487.2 33 
іс 1 4 Sechskantschraube. LEN 14180.1 34 
1 4 | Sechskantmutter AGON 144872 35 
1 | 32 | Senkschraube ... JUN 14154 36 
1 | 26 | Scheibe ам 1453341 37 
1 | 6 | Scheibe 262.820-001.014 38 
1 | 32 | Sechskantmutter MO AGGNI4487.2 39 
ONE EEN GEO 40 
— | 1 | Verkleidung, vollständig ......... 1 262.821-003 4 
KUL Ë — Vy Qa 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А.О. 


Unbelugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzptichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 | Ек. Anlage im Rumpfmittelteil 


Baugruppe 
262.947 
Seite 1 


Rumpfmittelteil 


Elt. Anlage іт Rumpfmittelteil 


Ausgabe: Oktober 1944 


‘Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Messerschmitt А.О. 


Ist strafbar und macht schadenersatzplichtig 


Unbetugte Verwendung 


Unbefugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Baugruppe 


262.947 
Seite 3 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfmittelteil 


Elt. Anlage im Rumpfmittelteil 


Untergruppen-Ubersicht 


Orts. [Vorkommen Sg 
Ne in Benennung Untergruppe ON, 
Baugruppe 
1 1 Regler- und Entstörer-Einbau 262.947-001 5-7 
2 2 UKW-Entstirer Дун. FI 820701 9 
3 1 Aufbauverteller .......................... 262.947-003 эз 
4 - Leitungsgeräte und Leitungen ...,............ z 9-13 


L 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А.а. 


Unbefugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzplichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfmittelteit 


Elt. Anlage im Rumpfmittelteil 


262.947 


Baugruppe 


Werke ‚ве 
үш sua Benennung Ersatzteil-Nr. SL 
1 | Regler- und Entstörer-Einbau, vollständig 262.947-001 1 
емее Sete 4-7 
— | 2 | вее... ун 19-5600 A { Ac 
Lieferant: Bosen, Suen 
1 | š | Linsenschraube M530 DINGS 2 
1 | 8 | Sechskantmutter > M5 AGGNIM8T2 3 
= | 1 | Autbauverteier 202947-001 н 002 | v22 
1 | 4 | Linsenschraube махі DINGS 4 
1 4 | Scheibe». Га” ewen 5 
1 | 4 | Sechskantmutter . ма AGGN 1487.2 6 
1 | ове... 20 | т 
1 | 4 | Seehskantschraube, E мхі LEN 14180, з 
1 | 4 | Seehskantmutter "Ins AGON 14487.2 9 
— | 1 | Augenbordsteckdose 2 F1 32029-1 an 
' | 4 | Senkschraube ае | maxıo Jun 14154 10 
1 | 4 | sechskantmutter > MA AGON 144812 n 
' A16 
= Brandschottstecker nm [а 


Ausgabe: Oktober 1044 


Messerschmitt А.О. 


Baugruppe 


A16 
‘macht schadenersatzpfichtig 


v2 
Unbefugte Verwendung Ist strafbar und 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfmittelteil 


Elt. Anlage im Rumpfmittelteil 


Baugruppe 


Seite 7 


Jonn, 


262.947 


ال ا 


weet [stück Benennung Ersatzteil-Nr, а Кот 
- 1 16 (von A8 nach V 22) .. sess _ DÉI 
- 1 Leitung 16 (von A8 nach У 22) en keng 28A 
_ 1 Leitung 16 (von A8 nach A 16)... _ 29А 
1 Leitung 1,5 (уоп A8 nach A 16) _ 30А 
Z | i | Leitung 16 (von Ав nach AIO)... = na 
Z | 1 | Leitung 16 (von A10 mach V22) ` = mA 
= |1 | Leitung 16 (von A 10 nach V22) = ВА 
= 1 Leitung 16 (von А 10 nach А 19) - 42А 
= 1 | Leitung 15 (von A 10 nach A 19) < BA 
` — | : | Leitung 16 (von A10 nach A 19) БА кз МА 
Z | 1 | Leitung 16 (von A12 mach Ve 2 A 


‘Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A-O. 


Ersatzteil-Liste 


Werk- 


мот [Stick 


Me 262 


Rumpfmittelteil 


Benennung 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 
= ars 


UKW-Entstörer 


Linsenschraube 
Sechskantmutter 


Autbauverteiler mit Befestigung, vollständig 
mit Ort=-Nr. V20-6 

Aufbauverteiler . 

Brett 

Senkschraube 

Sechskantmutter 


Scheibe ... 
Sechskantmutter 


Leitungsgeräte und Leitungen 
Rundsteckdose ......... 


Rundsteckdose .... 
Abreißsteckdose . 


Senkschraube ...............- 
Sechskantmutter —— ve 
Lüsterklemme 2pol. ............. 
Lieferant: Erk, Ruhla 
Linsenschraube „оао 
Sechskantmutter ........ 


Steckdose +... 


bestehend aus: 
2 Gegengehäuse ..... 
2 Steckdoseneinsatz. 

2 Leitungsabfangung ....... 
Leitung 16 (von A 12 nach УФ 
Leitung 16 (von V 22 nach V 9) 
ing 16 (von V 22 nach У 9) 
Leitung 16 (von У 22 nach V 9) 
ung 2,5 (von V 10 nach V 22) 
Leitung 25 (von У 10 nach У 22). 
Leitung 0,75 (von У 22 nach У 34) 
Leitung 6 (von У 22 nach V 37) 


Elt. Anlage im Rumpfmittelteil 


Baugruppe 


262.947 


Seite 9 


Be- 
‘oder 
Ersatzteil-Nr, Kenn. | merkung 


M4 


ЕМ 

непа: Е 
MAXIO/DIN8O ' 
AGON 144672 2 
262.947-003 3 


махі 
M4 


мах 
M4 
т 


M3x20 
M3 


262.947-003 Н 001 | v20 
262.947-003.001 4 
DIN 85 5 
AGGN 144872 6 


LEN 149331 7 
AGON 144872 8 
Е15 
F1 32627-2 E18 
£20 
F1 32628-1 M22 
E T2 
wen Т 
DIN85 9 
AGON 144872 10 
Ca 
DIN85 " 
AGON 14487.2 12 
уз 
= | узт 
FI 32605-1 
F132606-2 
F132605-5 
= ПА 
= 18A 
a 10А 
E ER 
= ив 
Е 168 
= зв 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А.О. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfichti 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfmittelteil 


Elt. Anlage im Rumpfmittelteil . 


Baugruppe 


262.947 
Seite 11 


Leitung 6 (von V9 nach V 20) 


мон [Stück Benennung Ersatzteil-Nr. ане 
zeichen 
— | 1 | Leitung 0,75 (von V22 nach vm. - 458 
— | 1 | Leitung 1,5 (von V 17 nach V37) + = 518 
— | 1 | Leitung 1,5 (von У 17 nach V34) - 52B 
— | 1 | Leitung 0,75 (von У 17 nach V34) - 818 
— | 1 | Leitung 0/75 (von У 17 nach УЗ?) .. - 83B 
— | 1 | Leitung 0,5 (von V 22 nach V 10) 2с 
— | 1 | Leitung 0,5 (von V22 nach У 35) - ne 
— | 1 | Leitung 0,5 (von V22 nach C11). - “с 
— | 1 | Leitung 0,5 (von V22 nach C11). 15C 
— | 1 | Leitung 15 (von V 10 nach УЗУ - 2р 
— | 1 | Leitung 0,5 (von У 17 nach E 46) - зо E 
— | 1 | Leitung 05 (von V 17 nach V 20) - ar 
— | 1 | Leitung 0,5 (von V17 nach У 20) .. - 42E 
— | 1 | Leitung 0,75 (von V22 nach E17) - BE 
— | 1 | Leitung 0,75 (von V 10 nach E 17) . - ME 
— | 1 | Leitung 0,75 (von V22 nach E14) ` - ЮЕ 
— | 1 | Leitung 0,75 (von V 10 nach E 14) - 51E 
= | 1 | Leitung 0,75 (von E14 nach E19) . - 52E 
= | 1 | Leitung 0,75 (von E14 nach E 15) - 53E 
— | 1 | Leitung 0,75 (von E 17 nach E 20) - МЕ 
— | ! | Leitung 0,75 (von E 17 nach E 20) - 55E 
— | 1 | Leitung 0,75 (von E 14 nach E18) ..... - 56 E 
= | 1 | Leitung 0,75 (von E 14 nach E 18 ..... - STE 
- | 1 | Leitung 0,5 (von У 22 nach E40) ..... - 58 E 
— | 1 | Leitung 0,5 (von V22 nach E40) ......... _ 02E 
= | 1 | Leitung 0,5 (von V T nach E4D ..... - 63E 
= | i | Leitung 0,5 (von V22 nach E41) . - 65E 
— | 1 | Leitung 0,5 (von У 17 nach E 40) - er 
1 | Leitung 0,5 (von E39 nach E41) - 68E 
= | 1 | Leitung 0,5 (von E39 nach E41) 69E 
1 | Leitung 0,5 (von УВ nach V3N ...... - 25M 
- 1 | Leitung 05 (von УВ nach VID .............. - 26M 
— | 1 | Leitung 2x1,5 (von У 8 nach Nän - 27M 
` | 1 | Leitung 0,5 (von V8 nach M22) ` 34M 
— | 1 | Leitung 0,5 (von v 22 nach M22) а - 35M 
— | 1 | Leitung 0,5 (von V8 nach M22) . ака - 37M 
- 1 | Leitung 2x1,5 (von У 14 nach УЗ)... - 38M 
— | 1 | Leitung 0,5 (von У 14 nach V34) Š _ 45M 
1 | Leitung 05 (von V 14 nach V 34) - 46M 
- |! 17Р 


Ausgabe: Oktober 1044 Messerschmitt A.0. 


эрцәңдбдечгәнәрецә. speur pun эуел 357 Bunpuamso, зізараза, 


Ausgabe: Oktober 1044 


чє 


И 
| 
i 
i 
i 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfmittelteil 


Elt. Anlage im Rumpfmittelteil 


Baugruppe 


Seite 13 


Orts-Nr. 


262.947 


Wert |sua Benennung Ersatzteil-Nr. AR 

zeichen 
— | 1 | Leitung 25 (von V20 nach V22) - 25Р 
= 1 | Leitung 0,75 (von V8 nach У 20) . = зор 
- 1 | Leitung 0,75 (von V8 nach V 20) = ЗІР 
— | 1 | Leitung 0,75 (von УЗ nach V20) . - зар 
— | 1 | Leitung 0,75 (von V8 nach V 20) - 3P 
= | 1 | Leitung 0,75 (von У 10 nach У 20) - ER 
= | 1 | Leitung 0,75 (von V8 nach V 20) - 36P 
= | 1 | Leitung 0,78 (von V 10 nach V 20) = BP 
= | 1 | Leitung 0,75 (von У 14 nach V 20) - 15Р 
— | 1 | Leitung 0,75 (von У 10 nach У 20) ` = 80P 
— | 1 | Leitung 0,75 (von V 17 nach T2) I - зт 
— | | Leitung 0,75 (von У 17 nach T3) - 8T 
— | 1 | Leitung 0,75 (von Т2 nach T3). ют 
— | ! | Leitung 15 (von У 22 nach У 35) - 15V 
— |1 | Leitung 0,75 (von У 20 nach V 22) ву 


Messerschmitt А.О. 


ERSATZTEIL-LISTE 


Me 262 


RUMPFHINTERTEIL 


D 


MESSERSCHMITT A.G. AUGSBURG 


RHB 


ion. ya 
З e 
| 
l 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfhinterteil 


Baugruppen-Ubersicht 


(Inhaltsverzeichnis) 


Konstr.- 
Gruppe 1 


Seite Ш 


& Norkommen Baugruppen-Nr. 
ИСИ Baugruppen-Benennung Ara, 

I 1 Rumpthinterteil ................ (Mt. Ji). 262.100 

2 1 Steuerung im Rumpíhinterteil .... й 262.400 

3 1 Krattstoffanlage im Rumplhinterteil.......- 262.108 

4 1 Betriebsgeräte im Rumpthinterteil ..... 262.902 

5 1 Elt. Anlage im Rumpfhinterteil S 202.908 

6 1 FuG 16 ZY im Rumplhinterteil .... ай 262.921 

1 1 FuG 25a im Rumpfhinterteil. . W 262.952 


Zusatzkraftstoffanlage 


262.709 


Ausgabe: Oktober 1943 


Messerschmitt A-O. Augsburg 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfhinterteil 
Rumpfhinterteil 


Rumpfhinterteil 


Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Baugruppe 


262.100 


Seite 1 


Messerschmitt А.а, 


Unbelugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Baugruppe 
262.100 


Seite 3 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfhinterteil 


Rumpfhinterteil 


Untergruppen-Übersicht 


ng ZE Sage Ven | A. 
1 1 Schale, links 262.100-030 51 
2 1 Schale, rechts A ке 262.100-031 HI 
3 1 Deckel in Schale, rechts ... 262.100-036 7/25 
4 1 Schottwand 4865 . 262.100-032 9/1 
5 ў Schottwand 5720 262.100-033 9/9 
6 1 Endspant 8140 262.100-044 9/15 
7 1 Windabfluß 262.100-037 9/19 
8 1 Tankraumverkleidung . ҮТЕП ара 262. 100--039 ил 
9 1 Tankdeckel .............. SEA tee 262.100-042 11/8 
10 1 Flügelübergang, links ... = .. | 262.100-040 пи 
п + Flügelübergang, rechts 262.100-041 11/14 
12 1 Starthilfeabwurfbetätigung ..... ety 262.100-043 13/1 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt AG. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichig. 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfhinterteil 


Rumpfhinterteil 


Baugruppe 


262.100 
Seite 5 


men 
Wert [Stuck Benennung Ersatzteil-Nr, а et 
1 Schale links, vollständig 262.100-030 4 
ти ота 

3 | 1 Rumptten 1. 262.100-030.001 

3 |а | Rumptei 2 `` 202.100.020.002 

з | 1 | Rumprtei 3 202.100-030.003 

з | | Fumpnet 4 `. 252:100-030.004 

з | 1 | Rumptei 5 262.100-030.005 

3 | 1 | Ramprtei 6 202.100-030.000. 

З | 1 | Rumpttei 7. 202.100-090.007 

3 |! рон 202.100-030.010 

3 [1 | Prot 2 202.100-090011 

з | ! | Prom E 202.100-090.012 

3 [1 | renz 202.100-090.013 
ala 202.100-090.010 

3 fi 202.100-090.014 

з | 1 | prot: 262.100-090.017 

3 [1 | Promo 262.100-030.018 

3 fa 202.100-030.009 
eta 262.100-030.026 

3 1 262. 100-030.020; 

з 1 Stoßprofil, unten .. 262.100-030.019 

1 1 Lasche ...... 262.100-030.025 

3 [1 | wine... 262.100-030.024 

1 Lasche 262.100-030 Н 001 

1 4 Winkel . 262.100-030.023 
— | 2 | тенш 262.110-001 H 005 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A-O. 


Baugruppe 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatepfichtig, 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfhinterteil 


Baugruppe 


262.100 


Seite 7 


Mer [sua Benennung Ersatzteil-Nr. са арак 
SE 
== 1 Schale rechts, vollständig . 262.100-031 1 
mit Orten. 2-24 
3 | ! | Rumptteit 1 262.100-031.001 2 
3 | 1. | Rumpfteil 2 262.100-031.002 3 
3 | 1 | Ramprten 3 262.100-031.003 4 
3 | 1 | Rumptteil 4 202.100-031.004 5 
з | 1 | Rumprteit 5 262.100-031.005 6 
3 | 1 | Rumpttei 6 7 
3 | 1 | Rumpreei 7 262.100-091.007 з 
з | 1 | Proma 262.100-031.010 9 
з | ! | prota 262.100-031.011 10 
з | 1 | Prot 3 262.100-091012 | п 
3 | 1 | Profis 262100-031013 | 12 
з | 1 | Prom? 262100-031016 | 13 
з | 1 | Proti 6a. 262.100-031.014 | 14 
з | 1 | Proti 6b. 262.100-091.015 | 15 
з | 1 | Proms 262.100-091.017 | 16 
3 | 1 | Promo 2621000308 | 17 
1 1 | Lasche 2620003102 | 18 
1 Lasche , КЕ 262.100-031 Н 001 19 
— | 2 | Tankbetestigung 262.110-001 H005 | 20 
- 1 | Rahmen........... 262.100-031 Н 002 | 21 
mit опе 
= 4 Mutterstûck . . өө ArN 16426 2 
1 1 | Hutze. EE 262,100-031.035 | 23 
> 1 Handlochdeckel .. . 80 х 125 x 300 JuN 16436 24 
— | 1 | Deckel in Schale rechts, vollständig .........- 262.100-036 25 
тї Orts-Nr, 26-29 
1 | Sanitätspack . i e 7 FIS 10181 26 
1 | Ronschnale...... : |10 наміна 2 
8 2 Riemen .... . DOT 262.100-036.009 28 
а | Klappenverschluß >... ArN 16421 % 


Ausgabe: Oktober 1044 


Messerschmitt А-0. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfhinterteil 


Rumpfhinterteil 


Baugruppe 


262.100 
Seite 9 


онем 
Werk- oder | Be 
IOC stück Benennung Ersatzteil-Nr. Kiti, | mens 
1 | Schottwand 4865, vollständig 262.100-032 1 
mit Orts-Nr, 2-ве 
1 1 | Spant. 262.100-032.014 2 
1 1 | Spant, 262.100-032.015 3 
1 1 | Winkelprofil ... 262.100-032.005 4 
1 1 | Beschlag links . 262.110-004.016 5 
1 1 | Beschlag rechts 262.110-004.015 5a 
`, | 12 | Sechskantschraube. .. M8x16 DIN 9380 6 
1 | 12 | Scheibe. 8 LEN 14533.1 7 
1 | 12 | Sechskantmutter . M8 АСОМ 144872 8 
1 8 | Sechskantschraube, M6x24 DIN 9380 ва 
1 в | Scheibe ..... 8 LEN 14533.1 8b 
1 в | Sechskantmutter у... MB АСОМ 144872 Be 
= 1 | Schottwand 5720, vollständig 262.100-033 9 
mit Orts-Nr.10—t4 š 
1 1 Profit nenne. 202.100-033.005 10 
1 1 | Profit... SSES 262.100-033.006 u 
1 1 | рэй... RE 262.100-033.007 12 
1 | 18 | Sechskantschraube. . M6x12 DIN 0380 13 
' 10 | Senkschraube . MOXIB JUN 14154 14 
- 1 | Endspant 8140, vollständig ............... 262.100-044 15 
1 | 32 | Зеінкапізітаче..............................[ М8х15 LEN 14180 16 
EES GC 8 LEN 145331 17 
1 | 32 | Кюлемтайег................. | An LEN 14488 18 
_ 1 | Windabfluß, vollständig 262.100-037 19 
mit Ort-Nr. 20-24 Д 
20 
a 
3 1 | Deckel 262.100037007 | 22 
' 6 | Senkschraube . es | Мвхіз DIN63 2 
- 1 | Handlochdeckel 160x300 JuN 16434 24 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А.О. 


0 
Unbefugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersateptlichtig 


Uabefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpthinterteil 


Rumpfhinterteil 


Baugruppe 


262.100 
Seite 11 


One. 
Werk. | ве 
ver [stack Benennung Ersatzteil-.Nr. ke 
zeichen 
— | 1 | Tankraumverkleidung, vollständig .......... 262.100-039 1 
mit OrteNr, 2-7 
_ 1 Verkleidung .................... зё . 262.100-039 H 001 2 
Ka 
' | 11 | Senkschraube . M6x20 Jun 14154 3 
3 | 11 | Senkscheibe 64 — BIN 14520 4 
í | Verkleidung ...... А 262.100-039 002 | 5 
Ke 
1 | u | Зепвомашве.................. ‚| M6x20 Jun 14154 в 
3 | 11 | Senkscheibe. Ion BIN 14520 т 
— | 1 | Tankdeckel, vollständig .... 262.100-042 8 
mit Ort-Nr. 9 
тт | Senkschraube .... : үз] мохів JUN 14154 9 
10 
- | 1 | Flügelübergang links, vollständig 262.100-040 п 
mit Orte 12-13 
1 2 | Sechskantschraube. . M8x30 DIN 0380. 12 
1 2 | Scheibe .. SE: LEN 14533.1 з 
— | 1 | Flügelübergang rechts, vollständig... 262.100-041 1 
mit goe 15-16 ‹ 
1 2 | Sechskantschraube. . ++ | M8x30 DIN 9380 15 
1 2 | Scheibe ....... vorne 8 LEN 145331 16 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А.О. 


эрношдгуншәшәрецэв peu pun seqeme уң SunpuamuaA ayan 


ouuo ur 
OS 


Baugruppe 


262.100 


Seite 12 


Messerschmitt А.О. 


Ausgabe: Oktober 1944 


Baugruppe 


262.100 
Seite 13 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfhinterteil 
Rumpfhinterteil 


Wer aaa Benennung Ersatzteil- Nr. Ket | mentang 

_ 1 Starthilfenabwurfbetätigung, vollständig... 262.100-043 1 
= [а аы ныне | з 
— |: | анаа ron | з 
EI Sanat man | 4 
т |a | ван 4x10 Ца 3 
r [2 | seme с" IS, Н 
t [2 | mawar ll "ant SN 19062 т 
ı [з [ан Sim | 8 
1 2 Haken. .... 109.855-0503 9 
HEH юх DIN et 0 
Hagen AH De, п 
КҮ| [емеси са mo кача | 
2 | [наша запоз mom | 12 
тор: | Bonen хм ыш м 
т ра | зла 5“ "IS, т 
1 | 2 | ваша Zem МА 1 
' | 2 | sone zn г" шчам п 
1 10 Abstandsbolzen ... Fat 262.100-043.012 18 
1 1 Drahtseil “ 262.100-043.001 19 
1 1 Draht At; u. 262.100-043.002 | 2 

1 | Seittanrung . ер wanes 262.100-043 Н 005 | 21 

1 Seilführung ........... H 262. 100-043 Н 006 2 
+ 4 Sechskantschraube.. M6x16 DIN 9380 23 

4 | Scheibe ....... в LEN 145331 24 

4 Sechskantmutter мв AGON 14487.2 25 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfl 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А.О, 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Baugruppe 


262.400 


Seite 1 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfhinterteil 
Steuerung im Rumpfhinterteil 


Steuerung 


im Rumpfhinterteil 


Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Messerschmitt А.О. 


erschmitt A. 


Baugruppe 


262.400 


Seite 3 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfhinterteil 
Steuerung im Rumpfhinterteil 


Untergruppen-Über: 

Vorkommen г 
orts- Seite 
aae е Benennung Untergruppe са 

Baugruppe 
1 u StoBstangen. ................................. = 5 
2 ef Führungen ....... en =- 7 
3 = Flettnerleltung .......................:.. = 5 


| 
i 
1 
E 
i 


Ausgabe Oktober 1944 Messerschmitt A.Q. 


Baugruppe 


Messerschmitt А.О. 


Verwendung let strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Baugruppe 


262.400 
Seite 5 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfhinterteil 
Steuerung im Rumpfhinterteil 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


— 
Werke Р oder | Ве 
Va [Stück Benennung Ersatzteil-Nr. Кон. Tester 
zeichen 
1 | 2 | Osengabeistange E6x14/25x0,75x 1305 Я | Kë 
EE 
DIN 9074 Eu 
' | 2 | Osengabelstange .. E6x14/30x0,75x 1395 | wes 
9 2 Kg 
DIN 9074 Ба 
3 | 2 | Ösengabeistange E 6x14/30x 1x945 ç I гаса 
DIN 9074 SS 
' | 6 | Sechskantbolzen . 0x29 DIN 0344 4 
role 6 LEN 145331 5 
' | 6 M6 LgN 14488 6 
2 160 LEN 26165, 7 
=. |56 125 LEN 26165 з 
' | 10 | Linsenschraube . Г махв DIN85 9 
1 | 4 | Linsenschraube M 4x10 DINGS 10 
1 | 4 | Scheibe... 4 LEN 14533.1 m 
1 4 Sechskantmutter ае M4 AGON 14487,2 12 
- ' | мее. М 262.400-003 4001 | 13 
= |: | waw... 12x 1x372 MeN 16731 м 
2 Welle ....... 12x1 х900 MeN 16731 15 
— | 4 | Kreuzgelenk - 10х12 MeN 16734 16 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A.C. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfhinterteil 


Steuerung im Rumpfhinterteil 


Baugruppe 


262.400 


Wer ве. 
stort [Stack Benennung Ersatzteil-Nr. Kenn, | merkung 
= 1 | Führung ....... 262.400-001 H001 | т 
' 4 | Sechskantschraube M6x12 DIN 9380 2 
1 4 | Scheibe ša 6 LgN 14533.1 3 
1 4 | Sechskantmutter ..... M6 AGGN 144872 4 
— | 2 | Führung . 262.400-001 H002 | 5 
mit Ону 
4 EST 262,400-001.021 в 
1 8 | Sechskantschraube. M6x30 DIN 9380 7 
1 в | Scheibe .. Я 6 LgN 14533.1 8 
1 8 | Sechskantmutter .. M6 AGGN 144872 9 
6 2 | Fohrung..... MeN 107333 10 
1 4 | Linsenschraube M5x15, DIN85 " 
1 4 | Scheibe .. 5 LEN 14533,1 12 
1 4 | Sechskantmutter M5 АСОМ 144872 13 
Ausgabe: Oktober 1044 Messerschmitt A.G. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig. 


Ersatzteil-Liste Rumpfhinterteil 


Me 262 Kraftstoffanlage im Rumpfhinterteil 


im Rumpfhinterteil 


Baugruppe 


262.708 


Seite 1 


Messerschmitt A. 


Baugruppe 


Seite 2 


Unbefugte Verwendung tst strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Messerschmitt А.О. 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzptiichtig 


Ersatzteil-Liste Baugruppe 


Rumpfhinterteil 


Ме 262 | Kraftstoffanlage im Rumpfi 


Seite 3 


Untergruppen-Übersicht 


Orts- | Vorkommen 


Ме Lena Benennung Untergruppe Р 
1 1 | Kraftstotfbehälter 8-4363 A sn 
2 £ | Behälterkopt mit Füllanschluß .... vee] 262-708-001 | зр 
3 1 | Behütterkopt anne | 282202-002 | mu 
4 1 | Vorrafsgeber ..... A E | am 
5 2 | Pumpe... 8-4626 A 

TG 750-1230 | өл 
6 2 | Війынарені..................... | werte 9/6 
7 2 | Ventitbatterle.... 8-4687 С 9/19 
з 1 | Stewerungswelle für Ventibatterie .............. | 262.702003 | am 
° — | Leitungen und Verbindangstele = 5-9 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A. 


Unbefugte Verwendung Ist strafbar und macht sch 


Unbefugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig. 


Ersatzteil-Liste Rumpfhinterteil 262.708 
Me 262 Kraftstoffanlage im Rumpfhinterteil 
Seite 5 
я 
Were [Stack Benennung Ersatzteil-Nr. E sati 
_ 1 Kraftstoffbehälter ............... 8-4363 A 1 
Lieferant; Raspe, Berin 
_ 1 Behälterkopf mit Füllanschluß, vollständig ... 262.708--001 2 
Lieterant; Aeroban, Bertin 
mit олен 
3 | 1 | Obertei в-4600-01 з 
— | i | Zwischenstück . 262.702-001 Hoot | 4 
в | 2 | Diehtring........ RAN 18011 5 
` | 1 | Platte für Füllanschtuß ` 8-4101-001 5 
1 | 4 | stitschraube ..... M6X10 LgN 14156.1 7 
1 | 4 | Sechskantmutter M6. AGON 144812 8 
1 | 4 | Sechskantschraube. M6x22 LEN 14180.1 9 
1 | 4 | Sechskantmutter au... M6 AGON 14487; ю 
— | 1 | Tankverschiuß 8-4685-U 01 " 
1 | 4 | Senkschraube M5x12 DINST 12 
3 | 1 | Obergangsstutzen.. ¿| B1370 DIN 7612 13 
3 [1 | Dichtring д ШШ сївёхаз DIN 7608 1 
3 £ Krümmer.......... e 8-4614-04 15 
з | 1 | Overgangsstutzen. в 25/16 DIN 7012 16 
3 1 Dichtring.... » C38x44 DIN 7603 17 
3 | 1 | Diehtungsstätzring ` 8-4014-10 18 
в Û 1 | Dichtring...... 8461413 19 
6 | 1 | versentubstopten 84014-16 20 
6 1 Dichtring... ..... 8-4614-13 21 
1 2 Haltebdgel........ m . 8-4654-06 22 
1 4 Stiftschraube ..... ee за. 8465407 23 
' | 4 | sechskantmutter 22...) Мб AGGN144872 м 
1 | анаііконітапвенсіе......................... 262.702-006 4001 | 25 
mit Orte. 26-0, 
5 | 1 [маваене.................. 262.102-006.002 25 
1 |: | Ring ze 262702 006010 л 
5 | 1 | Dichtung | 262.102-006.011 28 
1 | 6 | senkschraube .. махі DIN 9033 29 
' | 6 | Sechskantmutter Ma AGON144872 » 
EE 262.708-006.001 з 
з [а Tram. 3 Im DIN 92032 32 
1 | Sehtauchteitung ^ | 20x450 Ron 18107.1 ES 
3 1 Übergangsstutzen. 20/16 DIN 7612 34 
— | 1 | Rohrieitung A 16x 1700 BIN 181802. 262:708-006,002 35 
— | 1 | Rohrleitung A 16x350 BIN 18182.1 262708006003 36 
1 | Roheleitung A 16/20% 1600 BIN 181512 262708-006004 | 37 
1 | Волнение A 16x350 BIN 18152,1 262708-006005 | зв 
1 | 2 | Rohrscheite 2x20 HSN 15808 30 
1 | 2 | Linsenschraube .. махв DIN85 40 
1 | 2 | Sechskantmutter M4 AQON 144872 a 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А.б. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenereatzpfichtig 


Ersatzteil-Liste Rumpfhinterteil 269.7 08 
Me 262 | Kraftstoffanlage im Rumpfhinterteil 
Selte 7 
Peng 
Werke ken Benennung каша, ДЕ. lem 
— 1 Behälterkopf, vollständig .. 262.702-002 1 
ый ач вет 
En 
3 1 ‚Oberteil 8-4699-01 2 
в | 1 | Dichtring.. RaN 18611. 3 
' | 4 | Stittschraube >. меха LEN 141571 4 
1 | 4 | Sechskantmutter : ме” AGON 144812 5 
1 | 4 | Senksenraube M5x12 DINST 6 
3 [1 laien 84614-04 7 
3 1 | Übergangstutzen. B 25/20 DIN 7012 8 
3 | ! | Dintring....... C384 DIN 1003 9 
3 | 1 | Dichtungsiäizing в 40410 0 
ó | 1 | Dichtring fern п 
5 | 1 | Verentußstopten вав 12 
6 | 1 | Dining... 8404-13 19 
1 | 2 | нанео 84054-06 Й 
1 |: | stittsehraune 84054-07 15 
' | 4 | Sechskantmutier M6 ` Agenten | і 
— | 1 | Vorratsgeber .......... FI 201727-4-100 | 17 
eet Hartmann & Braun, 
1 Rohrleitung 262.708-006 H 001 18 
Ын 
1 | потене 262702-004 H 006 
3 1 Uberwurfmutter . B20 M30 x1,5 DIN 7606 9 
3 1 Stútzring...... 20 MAFN 18333.1 
3 1 | Diehtkegel..... 20 MAFN 18334.1 % 
з |! (мна. 22x85 CoN 1811020 2 
1 4 Spanner . 95 LEN 18191 22 
1 | 4 | Band 9X250 LEN 18191 з 
1 Rohrleitung. 262.708-006 Н 002 24 
- 1 Rohrleitung А 13x80 BfN 18163.1 . 262.702-004.003 25 
з |í | Been е 2101750-027030 
3 | 1 | Bem 210750021040 || as 
з | í | Stutzen.. 2107509-027041 
4 | 1 | Distanzkiorz 282702-005001 | 27 
1 | 2 | Linenschraube M 5x20 DINSS з 
1 2 Federring B5,3 DIN 127 29 
1 | 2 | Sechskantmutter MS LeN 1483.1 20 
' | 2 | owrsaele. 25 HEN 15808 a 
' | 2 | Unsenschraude махв DINGS 2 
1 | 2 | Sechskantmutter M4 Aen | 33 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А.О, 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А, 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzflichtig 


Rumpfhinterteil 


Baugruppe 


262.708 


Seite 9 


Werk: mee] ве 

Werke ee Benennung Ersatzteil- Nr, Zi. | mentang 
_ 2 | Pumpe Як 8-4626 A TG = 750-1230 1 
— | : | Vertinsungstäck zmona | 2 
3 | 3 [шша 25 MARN 185341 3 
SHE B25 Вій H 
Hä C30x30 DIN 703 5 
_ 2 | Rückschlagventil 19-1731 С 6 
a | 2 оет сзохз DIN ns 7 
3 í Schraubstutzen 262.700-005.001 8 
3 1 Dichtring . . C 26x32 DIN 7603 9 
3 | 1 [вараны 520 DIN TOIL 10 
RAF er : 20x240 RoN 1810.1 " 
3 1 Winkelstúck. 20 DIN 92052 12 
3 | ! | Sehraubstateen cios, не B2 DIN7627 з 
3 | ! leie UII, суза DIN тооз н 
— |: | smwewiaw 25x800 RON 18107. 5 
з | 1 | Doppeistutzen va Dina 16 
1. egen sass zoomen | ı7 
3 3 | Dichtkegel ste € 25 МАЕМ 18334.1 18 
- 2 | Ventilbatterie ....... vr 8-4687 С 19 
з | о | smunmtuum ..........., 025 ` Dunn D 
3 6 Dichtring. a: C 30x36 DIN 7603 21 
3 | 2 | Vewoiutsehraute Te BM 30x 1,5 DIN 7004 2 
3 2 Dichtring . D H ө ©30х36 DIN 7603 23 
- 1 | Rohrleitung .. 262.702.004 H 003 | 24 
з | 2 (met nes. А матаи | 25 
3 | 1 | sunum; ваз Maris | % 
1 | Fonristung A 25x600 BIN 18152 2030200400 | 27 
= | ' | Ronrieitung A 25000 BIN 18132 202702004002 | 25 
1 Steuerungswelle für Ventilbatterie, vollständig 262.702-003 29 
Sele 202102-008 Hoot | 30 
= |1 282202-003 H O02 | з 
' |í (вета 21x12 вым з 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А.О. 


Undelugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Baugruppe 


262.902 
Seite 1 


Rumpfhinterteil 
Betriebsgeráte im Rumpfhinterteil 


Betriebsgeráte 


im Rumpfhinterteil 


Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siche letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


‘Messerschmitt А.О. 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А.О. 


Unbefugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatztell-Liste 


Rumpfhinterteil 


Baugruppe 


й š 262.902 
Me 262 Betriebsgeräte im Rumpfhinterteil 
Seite 5 
werke | | r ы 
stort [Stack Benennung Ersatzteil-Nr. Ken. | merkung 
- 1 Sauerstoffflascheneinbau, vollständig ... 262.902-014 1 
эй оды 2-8 
= | 2 | Trager. 262902004 H003 | 2 
3 
1 | Halterung für Kugeiflasche, 2 Ltr. F130525-2 4 
Lieferant: Drägermrk, Lübeck 
1 | 8 | Linsenschraube . DIN85 5 
1 | 8 | Federring........ DIN 127 6 
1 | 8 | Sechskantmutter Ee LEN 144831 7 
= | 2 | Kugeiflasche, 2 Ltr, mit Anschluß M 10x1 Fl 30380-8 з 
1 | 4 | Sechskantschraube..... M6x12 LEN 14180.1 9 
1 | 4 | Scheibe в ГЕМ 145331 10 
1 | 4 | Sechskantmutter . M6 АСОМ 14487.2 п 
Leitungen rechts mit Befestigung 
= 1 Rohrieitung 262.902-012 Н 002 12 
1 | Rohrleitung Я 262.02-012 H003 | 13 
- 2 Rückschlagventil .... б FI 417235 14 
Lieferant: Drägerwerk. Lübeck 
1 2 Rohrschelle ө 15 HSN 15808.1 15 
1 2 Linsenschraube ... M4x10 DIN85 16 
п 
1 2 Sechskantmutter .... м4 AGGN 14487.2 18 
- 1 Fûll-T-Stûck.... й .. FI 30435 19 
Lieferant: Drigerwerk, Lübeck 
- 1 Rohrleitung .................. 262.902-012 H 001 20 
1 AubenbordanschluB_ mit Absperrventi ` Fl 417233 21 
Uleterant: Drägerwerk, Lübeck 
1 | 4 | Linsenschraube .... . M5x10 DIN85 2 
з 
1 4 Sechskantmutter M5 AGGN 14487,2 24 
5 3 Schlauch D 262.902-013.001 25 
1 | 3 | доме... 10 HSN 15808. % 
1 | 3 | Linsenschraube M4x10 DINGS п 
з 
1 | 3 | Sechskantmutter .............., M4 AGGN 144872 29 


Ausgabe: 


Oktober 1944 Messerschmitt A-O. 


Baugruppe 


Seite 6 


Ausgabe: Oktober 1944 


‘Messerschmitt А.О. 


Unbelugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenerstzpflichtie 


Rumpfhinterteil 


Betriebsgeräte іт Rumpfhintertei 


Baugruppe 
262.902 


Seite 7 


Pen 
Werk [stack Benennung Ersatzteil-Nr. E miskin 
Leitungen links mit Befestigung. 
1 | Ronrleitung 282902011 H003 1 
— | 1 | Robrieitung ` 202902-011 ном | 2 
2 | Rückschlagventil... . FI 417235 3 
Lieterant: Drägerverk, Lübeck 
' | 2 | Rohrehele 15 HSN 188081 4 
1 2 Linsenschraube M4x10 DIN85 5 
6 
' | 2 | sechskantmutter M4 AGON14472 7 
1 | зарае F130434 8 
Ve: Dragerwerk, Lobeck 
$ Rohrleitung 262.902-011 H 002 9 
1 | тетине... | н F130437 10 
таче: Dragurverk, Lubec 
1 | 3 | Linsenschraube M4x10 DINGS " 
12 
1 | 3 | Sechskantmutter 7 M4 лаомиавтз | 1з 
- 1 Rohrleitung rara GT? Ap 262,902-011 Н 001 14 
1 | тетине... FI 30437 15 
Lieferant; Drägerwerk, Lübeck 
1 | 3 | Linsenschraube .. unse | M4x10 DIN85 D 
17 
1 | 3 | seehskantmutter M4 AGONIST? | 18 
5 6 Schlauch .. Ee ёх D 262.902-013.002 19 
1 3 | Rohrschelle....... SA? HSN 15808.1 20 
1 3 Linsenschraube .. M4x10 DIN85 21 
2 
1 3 Sechskantmutter а M4 AGGN 14487.2 23 
t 1 Rundschelle......... MeN 15815.1 24 
1 | 2 | Linsenschraube DIN85 25 
1 3 Sechskantmutter AGON 14487.2 26 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А.О, 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfhinterteil 


Elt. Anlage im Rumpfhinterteil 


Elt. Anlage 


im Rumpfhinterteil 


Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Baugruppe 


262.918 


Seite 1 


‘Messerschmitt A-O. 


Baugruppe 


Seite 2 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenerstzpflich 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfhinterteil Baugruppe 


Elt. Anlage im Rumpfhinterteil ден 
= 


Untergruppen-Ubersicht 


Orts, | Vorkommen 


x Lem Benennung Untergruppe Red 
1 2 ОК%у-Епыбгег......................... 19-8206 A 5 

2 2 Einheits-Abschußgerät Ln 24513 5 

з 1 Mutterkompaß . FI 23331 5 

4 1 Halterung für МийегкотраВ............. 262.901-004 55 
5 - Leitungsgeräte und Leitungen ............ - 7-9 
6 - Leltungsbefestigungen.................... - 9 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersazpfik 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A.0. 


Baugruppe 


Undelugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfhinterteil 


Elt. Anlage im Rumpfhintertei 


Baugruppe 


262.918 


Seite 5 


опыт. 


der | ве 
Час [Stück Benennung Ersatzteil-Nr. КА за 
Eu 
— | 2 | UKW-Entstrer u. 19-8206 A ЕМ 
Lieferant; Bosch, Stuttgart 
1 | 8 | Linsenschraube .. махю DIN85 1 
1 | 8 | Sechskantmutter M4 AGON 144872 2 
š H4 
— | 2 | Einheits-Abschußgerät .. Ln 24513 e 
1 H Senkschraube M6x15 DIN63 3 
1 | 8 | Sechskantmutter ` M6 AQON 144872 4 
= | 1 | Mutterkompaß ........ FI 23331 L12 
— | 1 | Halterung für Mutterkompaß, vollständig 262.901-004 5 
тї опы. 6-8 
3 | 4 | Zylinderschraube ... M6x30 LEN 14112 в 
з [а | Scheibe .......... в LEN 145332 7 
3 | 4 | Sechskantmutter > M6 AGON14487.1 8 
Ç IL E [ва ies 262.918-008.005 9 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 


Seite 6 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Rumpfhinterteit 


Baugruppe 


Я A 262.918 
Me 262 | Ек. Anlage im Rumpfhinterteil 
Seite 7 
Ps 
Werk- oder Ве. 
чю Stack Benennung Кїл. | merking 
Leitungsgeräte und Leitungen 
— |: | Lamakamma Í вата va 
pte RI 
Es 
3 | Runsteekdose . noen ВЯ 
Eu 
= | 1 ааа. F1 32028-1 ию 
— | 2 | steckdose ... = | He 
з Sl ......... F132110-4 
Be F132110-9 
= In (ae Е un 
ИА Fı 32019-1 
1 Kontaktpate 1123322 
1 Leitungeverchräubung ` 11320892 
1 Dichtring.. ae F1 32050-2 
- 1 Leitung 0,5 (von У 22 nach Leitwerk). a 6C 
Е Leitung 0,75 (von E9 nach Е11)........... - 3E 
- 1 Leitung 0,75 (von E 9 nach E 11) . . _ ME 
Lei 1 Leitung 0,75 (von E 11 nach У 24) КИНИ - 35E 
= 1 | Leitung 0,75 (von ЕИ nach УШ)... = 36 E 
1 | Leitung 075 (von ЕП nach E12) = ER 
1 Leitung 0,75 (von E 11 nach Е12)....... - 38E 
- £ tung 1,5 (von V 17 nach Leitwerk)..... .. Б 10E 
=. 1 Leitung 1,5 (von У 17 nach Leitwerk)... - ШЕ 
Z |: | ding 18 (von V 17 nach йе. = 128 
1 Leitung 0,75 (von У 17 nach Leitwerk).. - 113E 
< 1 Leitung 0,75 (von У 17 nach Leitwerk). . - IME 
_ 1 Leitung 0,75 (von V 24 nach E51) ... - 124E 
= [а ише олз (von У Н nach ЕМ). = 125E 
- 1 Leitung 0,75 (von E51 nach Е52). - 126E 
= 1 | Leitung 0,75 (von E 51 nach E 52) 1276 
- H Leitung 05 (von У 11 nach НЗ)... - 6H 
— 1 Leitung 0,5 (von У 11 nach НЗ). — TH 
= |: | Ftmgo5 (von У шан. = ан 
= | | оет 05 (von V 11 nach H3 ` = on 
= | í | Cetung оз (von УМ nach Н) ‘ = ин 
Z | 1 | estan 03 (von V11 nach H9 11 Е 15H 
- 1 Leitung 0,5 (von НЗ nach Нб).. #= 16H 


Ausgabe: Oktober 1944 


Pr 


Messerschmitt A. 


Эрдәшгутызшәрецәз peu pun seqeme 3s) 3enpussusA, gun 


Baugruppe 


Ersatzteil-Liste Rumpfhinterteil 
Е 262.918 
Ме 262 | Ен. Anlage im Rumpfhinterteil = 
eite 9 
Werk- PON] ве: 


шот |Stack Benennung Ersatzteil-Nr. БТА Кен, 


zeichen 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatepfichtig 


— | 1 | Leitung 0,8 (von НЗ nach HO) = mn 
— | 1 | Leitung 05 (von НЗ nach H6) = 18H 
_ 1 Leitung 0,5 (von НЗ nach Нб) > 19H 
- 1 Leitung 0,5 (von У 8 nach 1,11). - 151, 
— | 1 | Leitung 0,5 (von VB nach LID cesses - 16L 
1 | Leitung 0,5 (von У nach CN = mL 
1 | Leitung 0,5 (von V11 nach L11). = BL 
— | 1 | Leitung 0,5 (von У24 nach 111) Шины = ot 
= | 1 | Leitung 05 (von VB nach Mi. зом 
— | 1 | Leitung 0,5 (von V8 nach M 19) - 31M 
— | 1 | Leitung 0,5 (von V24 nach M19).. - 33M 
1 | Leitung 0,75 (von V24 nach Leitwerk) = зу 
— | 1 | Leitung 2,5 (von У22 nach V24) = 9v 
_ 1 Leitung 2,5 (von У 22 nach va _ uv 
= | 1 | Leitungsverbinder 0,5 V DIN9275 1 
— | 3 | Leitungsverbinder 0,75 d DIN 9275 2 
— | 3 | Leitungsverbinder 1,5 .. DIN 9275 3 
Leitungsbetestigungen 
6 1 Rohr . КЕЕ . 262.918-008.006 4 
6 1 Rohr КООП эө 262.918-008.007 5 
3 4 Rundschelle ...... O өө 210.960-026,009 6 
1 8 Linsenschraube .................... »| M4x15 DIN85 7 
1 8 Sechskantmutter ................. M4 AGGN 14487.2 8 
1 1 Profil ....... 410.978-027.001 9 
1 1 Linsenschraube M4x25 DIN85 10 
1 1 Sechskantmutter ... M4 AGON 14487,2 п 


Messerschmitt A.0 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Baugruppe 


Rumpfhinterteil 


FuG 16 ZY im Rumpfhinterteil 


Seite 1 


FuG 16 ZY 


im Rumpfhinterteil 


Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Messerschmitt А.а, 


262.921 


“Messerschmitt А-О. 


Baugruppe 
262.921 
Seite 3 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfhinterteil 


FuG 16 ZY im Rumpfhinterteil 


Untergruppen-Ubersicht 


Vorkommen 


1 1 Gerátetráger 4 2 262.921-Z 001 5-11 
2 - Befestigungsteile für Geräteträger ............. = 7 
3 1 Einstellschlüssel ... Ln 27854 13 
4 1 Peilrahmen Ln 27226 13 
5 - Leitungsgeräte und Leitungen im Rumpfhinterteil - 15 
6 - Leitungsbefestigungen ... - 15 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А.б. 


Pr 


Baugruppe 
262.921 


Seite 4 


1153 


765 


— r 151 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtie 


‘Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A.G. 


Undetugte Verwendung lst strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste Rumpfhinterteil 2629: 21 

Ме 262 | FuG16ZY im Rumpfhinterteil 
Ps 

Werk- І Ве 
starr [Stick Benennung Kan merkung 

- 1 Geräteträger vollst 262.921-Z 001 1 

_ 1 Umtormer . Ln 26985 F107 

_ 1 Fußplatte .. Ln 26986 F108 

1 | š | sawanman... Я Vrun DIN 9380 2 

т [з | тше. В” мцы Н 

3 | š | за ме абочын |4 

- 1 Zielflugvorsatzgerät Ln 27219 FO 151 

- 1 Aufhiingerahmen . Ln 27218 Е 153 

— | + | Ranmentrestigangagumin .. La 28048-1 “а 

1 | 8 камасын аа, Dinas 5 

1 8 Scheibe be LEN 14533.1 6 

1 | 5 | Seene ma din: | 7 

= 1 Verteilerdose ..... . Ln 27209 F154 

1 3 Linsenschraube .. M4x25 DIN85 8 

1 3 Scheibe .... 232 sos) A LgN 14533.1 9 

1 3 Sechskantmutter .. . M4 AGGN14487.2 10 

ан бар Ба а 


Fortsetzung Seite 7 


| 
FO103 FO102 FO104 


ind macht schadenersstzpflictig. 


‘Unbetugte Verwendung Ist strafbar ur 


Ausgabe: Oktober 1 


‘Messerschmitt A.G. 


Unbetugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersstzplichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


wi [Stück Benennung 


Rumpfhinterteil 


FuG 16 ZY im Rumpfhinterteil 


Ersatzteil-Nr. 


Baugruppe 


262.921 
Seite 7 


Da 
oder | Ве. 


Kenn- | merkung 


- 1 | Geräteblock ...................... 


- 1 | Fernantrieb 
- 1 | Fernantrieb 
- 1 | Fernantried ................. 


— | 1 | Aufhängerahmen 
— | 6 | Rahmenbefestigungsgummi 
1 | 12 | Linsenschraube ....... 

1 | 12 | Scheibe .... 

1 | 12 | Sechskantmutter 


1 | Vertellerkasten ............ 
з | Linsenschraube 

1 з | Scheibe 
3 | Sechskantmutter . 


1 | Rahmen, vollständig... 


Befestigungstelle für Geritetriiger. 
— | 1 | Oberer Trager ......... 
1 | Unterer Träger 
2 | Sechskantschraube ....... 

Sechskantschraube 
5 | Sechskantmutter ¿00000 00... 


Ln 27211-2 
Ln 27279 
Ln 27186 
Ln 27278 


Ln 27216 

Ln 28048-1 
DIN 85 

LEN 145331 
AGON 14487,2 


Ln 27215 
DIN85 


LEN 145931 
АСОМ 14487.2 


209.984- 002 


262.921-005 Н 001 
202.921-005 Н 002 
DIN 9380 

DIN 9380 

AGON 14487.1 


FO 101 
FO 103 
FO 102 
FO 104 


F 109 
3 


4 
5 
6 


F110 


7 
8 
9 


10 


" 
12 
13 
14 
16 


Ausgabe: Oktober 1044 Messerschmitt A-O. 


Fortsetzung Seite 9 


Baugruppe 
262.921 
Seite 8 


І | 
F146 F138 run 


Ausgabe: Oktober 1944 


Unbefugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Werk- 


stort | Stack] 


Rumpfhinterteil 


Benennung 


FuG 16 ZY im Rumpfhinterteil 


Ersatzteil-Nr. 


Baugruppe 


262.921 


Seite 9 


онем. 
‘oder 
Kenn- 
zeichen 


Be- 
merkung 


Leitungsgeräte und Leitungen am Geräteträger 
HF-Stecker . 


Brechkupplung . 


Steckdose ..... 
bestehend aus: 
2 Steckgehäuse .. 
2 Steckdoseneinsatz, .....,..... 1. 
Leitung 1,5 (von F 158 nach F 159). 
Leitung 2,5 (von F 107 nach Geräteträger) . 
Leitung 1,5 (von F 107 nach F 110) 
Leitung 0,5 (von F 154 nach F 110). 
Leitung 2,5 (von F 107 nach Geräteträger) 
Leitung 1,5 (von F 107 nach F 110)....... 
Leitung 0,5 (von F 154 nach F 110)... 
mg 0,5 (von F 110 nach Geräteträger) 
ing 0,5 (von F 110 nach Р 147)....... 
Leitung 0,5 (von F 110 nach F 146). 
Leitung 0,5 (von F 107 nach F 110). 
F 110 nach F 154). 
F107 nach F 110). 
Leitung 0,5 (von F 110 nach F 154). 
Leitung 0,5 (von F 107 nach F 110). 
Leitung 0,5 (von F 107 nach F 110). 
Leitung 0,5 (von F 107 nach F 154). 
Leitung 0,5 (von F 107 nach F 110)..... 
Leitung 0,5 (von F 146 nach Geräteträger) . 
Leitung 0,5 (von F 146 nach Geräteträger) . 
Leitung 0,5 (von F 146 nach Geräteträger) .. 
Leitung 0,5 (von F 146 nach Geratetrager) 
Leitung 0,5 (von F 147 nach Geräteträger) 
Leitung 0,5 (von F 147 nach Geräteträger) 
Leitung 0,5 (von F 147 nach Geräteträger) .... 
Leitung 0,5 (von F 147 nach Geräteträger) 


| F 158 
F159 
F138 

F146 
| F147 


1006 F 
1020 F 
1022F 
1023 F 
1040 F 
1042 F 
1043 F 
1044 F 
1048 F 
1049 Е 
1060 F 
1061 F 
1070 F 
101 F 
1080 F 
1085 F 
1090 Р 
1095F 
1104F 
1105F 
1106F 
1107 F 
1108 F 
1109 F 
ШЧ 
HMHF 


Ausgabe; Oktober 1944 Messerschmitt А.О. 


Fortsetzung Seite 11 


Ausgabe: Oktober 1944 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Benennung 


star [Stick 
— | 1 | Einstellschlüssel ..... 
= Га | Halter au... р 
1 2 | Halbrundholzschraube 
= | 1 | Peilrahmen .. 

1 3 | Linsenschraube . 

1 3 | Federring... 


Rumpfhinterteil 


FuG 16 ZY im Rumpfhinterteil 


Baugruppe 


262.921 
Seite 13 
on, 
А oder | Ве 
Ersatzteil-Nr. Ze, merkung | 
Ln 27854 F137 
Ln 27855 1 
4x20  DIN96 2 
Ln 27226 F151 
M5x15 DIN 85 5 
BS DIN 127 6 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A.0. 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А.б. 


Unbetugte Verwendung st strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfhinterteil 


FuG 16 ZY im Rumpfhinterteil 


Baugruppe 


262.921 


Seite 15 


Orte 
Ke [Stack Benennung Ersatzteil-Nr. = echt 
Leitungsgeräte und Leitungen 
im Rumpfhintertei 
F139 
= | 3 | ншке... Т Ln 26002 ar 
F143 
_ 1 Leitung 1,5 (von F 140 nach F 143)... _ 1003F 
= | 1 | Leitung Zeta (von F151 nach P 159, = 1005 F 
_ 1 Leitung 2,5 (von V 24 nach | - 1020 FOL 
= | 1 | Leitung 2,5 (von F51 nach BE = 1040 Fo 
_ 1 Leitung 0,5 (von F 50 nach s.m. - 1044 РОТ 
— | 1 | Leitung 08 (von FSO nach ES 1104 For 
- 1 Leitung 0,5 (уоп F 50 nach _ 1105 FOL 
= | 1 | Leitung 0,8 (von F50 nach = 1100 FOI 
— | 1 | Leitung 05 (von F50 nach - 1107 FOI 
= | 1 | Leitung 05 (von EN nach = 1108 Ро! 
= | 1 | Leitung 0,5 (von F 50 nach = 1109 роі 
= | 1 | Leitung 0,5 (von ES nach на E торо! 
_ 1 Leitung 0,5 (von F 50 nach _ 1111 FOL 
= | 1 | Ceitung 05 (on FSO nach | Trennstite |! Е 1126 FOL 
— | 1 | Leitung 05 (von F50 nach | Gerateträgen) |... = 27 For 
- 1 Leitung 0,5 (von F 51 nach Е - 1135 FOL 
_ 1 Leitung 0,5 (von F 51 nach - 1138 FOL 
1 | Leitung 05 (von F51 nach = 1140 F02 
_ 1 Leitung 0,5 (von F 51 nach өөө - 1140 РОЗ 
- 1 Leitung 0,5 (von F 51 nach D - 1141 FO2 
- 1 Leitung 05 (von F 51 nach B ` - 1141 РОЗ 
= | 1 | Leitung 05 (von F51 nach ed = 1146 For 
- 1 Leitung 0,5 (von F 51 nach kene - 1150 РОТ 
- 1 Leitung 0,5 (von F 51 nach ЕТО - 1151 РОТ 
— 1 Leitung 0,5 (von F 51 nach , . - 1152 FOL 
- | 1 | Leitung 0, (von F 110 nach Loi 2 1051 FOI 
Leitungsbefestigungen 
з | 3 | кома... За Han 15008 1 
1 | 3 | Linsenschraube ; | M4x15 DIN85 2 
3 | 3 | Sechskantmutter у... ma Абакмаяа | 4 
= | ° | Veassoeme р. Лю Type D2 5 
Шаган: Моруа Didor 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A-O. 


Unbefugte Verwendung lat strafbar und macht schadenersatzplichtig 


Baugruppe 


262.952 
Seite 1 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfhinterteil 


FuG 25 a im Rumpfhinterteil 


FuG 25a 


im Rumpfhinterteil 


Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Messerschmitt А.а, 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A-O. 


Baugruppe 
262.952 
Seite 3 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfhinterteil 


FuG 25a im Rumpfhinterteil 


Untergruppen-Ubersicht 


Orts. | Vorkommen 


N Leen Benennung Untergruppe 66 
1 1 Sende-Empfangsgerät Ln 28809 5 

2 1 Geräteträger d 262.926-Z 001 51 
3 1 Antennenanpassungsgerál ... Ln 28815 7 

4 Leitungsgeräte und Leitungen 7 

5 - Befestigungsteile - 5-7 


i 
š 
š 
š 
П 
ў 
3 
Н 
ў 
5 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A.0. 


Baugruppe 


Ausgabe: Oktober 1044 


Baugruppe 


262.952 
Seite 5 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfhinterteil 


FuG 25a im Rumpfhintertei 


Wax: r a 
ке sua Benennung Ersatzteile SE | merkung 
— | 1 | Sende-Empfangsgerät .......... з Ln 28809 FO 201 
1 | Geräteträger, vollständig. Я 262.926-Z 001 1 
т Orts-Nr. F 200-10 
— | 1 | Vertetterdose ........... Ln 28805 F206 
1 | 4 | Linsenschraube аа [махаю DINBS 2 
1 [а | Scheibe . E ү LEN 14533.1 3 
1 | 4 | Sechskantmutter ... Сма AGGN144872 4 
— | 1 | Widerstandskasten .................... Ln 28806 F204 
1 | 3 | Sechskantmutter Ан эзер ма LEN 144831 5 
1 | Aufhängerahmen И Ln 28802 rap 
— | 4 | Rahmenbefestigungsgummi Ln 28048 6 
1 | 8 | Linsenschraube M4x15 DIN85 7 
1 | 8 | Scheibe Sieg е | Š LEN 14533. 8 
$| 1 | е | sehskantmutter .. | MA AGON144872 9 
Ёў — | 1 | Platte, vollständig б 262,926-010 10 
ў 
і Betestigungsteile für Geräteträger 
HEWER Bagel cee d 262.926-005 H001 | м 
Ў í | 2 | Sechskantschraubs Г M6x30 LEN 14180.1 2 
| 1 | 4 | Scheibe і адбы [е LEN 14593.1 13 
Ў] 1 | 4 | Sechskantmutter (сме AGGN 144872 14 
i 1 1 | Stütze КОКО tenanet 202.926-005.002 15 
1 абата io EE 262.926-005.005 16 
= П 2 | Sechskantschraube Mr зена ... | Mëscht LEN 14180.1 17 
З] 1 | 2 | scheibe ss в LEN 1453 18 
{| 1 | 2 | Sechskantmutter J.J... a. a м0. AGON 1448722 19 
{| í | 2 | зейчкапісімаце................. Г Мбхзо LEN 141801 20 
H í ра | аве... 6 LEN 14533.1 2 
>| í | 2 | Sechskantmutter M6 AGGN 144872 2 
ў 
8 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А.О, 


Baugruppe 


262.952 
Seite 7 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfhinterteil 


FuG 25 a im Rumpfhinterteil 


Werk- | ве 
Marr [Stick Benennung Ersatzteil-Nr. RE а 
зата 
— | 1 | Antennenanpassungsgerät о. Ln 28815 F201 
1 | 4 | Linsenschraube en M4x15 DINGS 1 
1 | 2 | Scheibe .. E BEER E: LEN 14533.1 2 
1 | 2 | Sechskantmutter уу... 22220 M4 AGON 144872 3 
4 
5 
6 
Leitungsgeräte und Leitungen 
1 | Steckdose, бро. RE вю 
besichen aus: 
— | ı | Gehäuse mit Durchfahrungsflansch F132110-8 
1 | Steckdoseneinsatz............ F132110-9 
s| — | 1 | Antennenkitung (von F 201 nach F206) 2.20... Ln 28813-2 F203 
{| — | 1 | Leitung 1x1,5 (von F201 nach P. > ar 
š| — | 1 | Leitung 3x075 (von FO 201 nach F 204) Я > 200 F 
{| — | 1 | Leitung 1x075 (von FO201 nàch VID eu... = 207 F 
š 1 | Leitung 1,5 (von F 204 nach У П) ........ 205 F 
ў 1 | Leitung 15 (von F 204 nach У 24) .............. 206 F 
{| - | 1 | Leitung 075 (von P 209 nach V 11) BR = mar 
| — | 1 | Leitung 025 (von F 209 nach VU 2 23 
i Betestigungstelle für Leitungen 
4 - 7 | VolaSehelle .............. туре 16/02 7 
i 1 7 | Rohrschelle . ES 2 HSN 15808.1 8 
&| 1 | 7 | Linsenschraube .. Махіз DIN85 9 
1 10 
sl 3 7 | Sechskantmutter ..............................] MA AGON 144872 п 
i 
š 
š 
Н 
š 
š 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A. 


Unbefugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfhinterteil 
Zusatzkraftstoffanlage 
im Rumpfhinterteil 


Zusatzkraftstoffanlage 


im Rumpfhinterteil 


Ausgabe: Oktober 1944 


Änderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


262.709 


Baugruppe 


Seite 1 


Messerschmitt A.0. 


Bs dzyesəuəpeq2s peu pun уеде 3s) Загразыгад STAG 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Baugruppe 
262.709 


Seite 3 


Rumpfhinterteil 
Zusatzkraftstoffanlage 
im Rumpfhintertei! 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Untergruppen-Übersicht 
оп. [Vorkommen Seite 
in Benennun Untergru 
Ne Baugruppe аы mtergruppe Orts-Nr. 
1 1 Krattstoffbehälter, aufgerüstet. Aa 8-4385 A 51 
2 = Behälterbefestigung ........ лары - 5 


Ausgabe: Oktober 1944 ‘Messerschmitt A.0. 


š "n 
1 10 
16 3 9 


6 15 14 


| 


12 


Undefugte Verwendung ist atrafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Messerschmitt A-G. 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Rumpfhinterteil Baugruppe 


Zusatzkraftstoffanlage 262.709 
im Rumpfhinterteil Seite 5 ш 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


n onen. 
Werk“ [stück Benennung Ersatzteil-Nr. са аса 

— | 1 | Kraftstoffbehälter, aufgerüstet..... 8-4385 A 1 
аитат Rasp, Ben 

- 1 Behiilterkopf mit Füllanschluß . 262.709-003 2 
Ven: Aerobu, Berlin 

_ 1 Kraftstoffbehälterpumpe .................... 8-4626A TG=750-1230 3 
Шина Segen Bariin 

= { 4 ама. ы 260.709-005 Hoo | 4 
a Ort 

з | 1 | Done 20 MAFN18334.1 5 

3 | 1 | Geet ooo! Юю MAFN 18334.1 6 

3 1 Uberwurfmutter . . . В 20M 30x1,5 DIN 7606 7 

3 | 1 | Diehtkege. 20 MAFN 183341 в 

5 | 1 | Muttenschläucn. ШП 22x85 CoN 18110.20 9 

1 | 4 | Band ШШ 9x2 Len i8191 10 

1 | 4 | Spanner.. ШШ әв gn 18191 п 

— | 1 laangt. | 20x800 RON 18107.1 D 

H 1 Gummi-Manschette .... өөө 262.702-006.002 13 
Lieterant Raspe, Berin 

1 | Verbindungsstück ....... аэ 262.709-010 H 008 | м 

mit OREN а i 

5 1 Dichtung ...... 262.709-010.018. 15 

1 | 6 | Senkschraube КҮТ 16 

1 6 Sechskantmutter АСОМ 14487,2 17 

= | 2 | ваше... 262,700-010 нз | 18 

1 | 16 | Sectskantschraube DIN 9380 19 

1 16 Sechskantmutter ... AGON 14487.2 20 

1 2 Sechskantschraube DIN 9380 21 

1 | 2 | Scheibe ......... LEN 14603, 2 

1 2 Sechskantmutter AGGN 14487.2 з 


Ausgabe: Oktober 1044 Messerschmitt А.О, 


ERSATZTEIL-LISTE 


Me 262 


FUHRERRAUM 


@ 


MESSERSCHMITT А.С. AUGSBURG 


AUSGABE: OKTOBER 1943 


а [non Lane] Tag [on Janr 
аз 


Me 262 
Ersatzteilliste 


Führerraum 


Ausgabe Oktober 1944 liegt nicht vor 


ERSATZTEIL-LISTE 


Me 262 


RUMPFSPITZE 


@ 


MESSERSCHMITT A.G. AUGSBURG 


Ausgabe: Oktober 1944 


Tag [Mon-| Jane] Tag [Mon] Jane] Tax [Mon.] Jane] Tag [Mon] Janr! 
Т 


1 1 E] LE 
І I ا‎ EA 


Капае» 
Gruppe 1 


Seite II 


Rumpfspitze 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersstzpflichtig. 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfspitze 


Baugruppen-Ubersicht 


(Inhaltsverzeichnis) 


Капе» 
Gruppe 1 


Seite 111 


s= | as анё Desen 
1 1 Rumpfspitze ..... 262.111 
2 1 Lose Teile in Rumpfspitze .. 262.112 
3 1 Panzerung in Ватрізріёг........................ 262.114 
4 1 Bugrollwerk . 262.203 
5 1 Oldruckanlage in Rumpíspitze 262.913 
6 1 Elt, Anlage in Rumpfspitze . 262.919 
7 1 Starre Bewafinung . 262.801 


Messerschmitt AG, oppen 


Anderungsmitteilung 
Baumuster u. Purine Ме 262 


х.19/269/13 


Blattzahl 1 — BL1 


Messerschmitt 
A.G. 


ванае Ме 262 Band 1 Ausgabe: Oktober 1948; 


А Suse Я 
Seite | “ам Keren Austauschblatt 
near, (sta Free Benennung дари, | Werkstort | empero 


теше Normteilzeichen 


Baugruppe 262.111 Rumplspitze 
Seite 1-9, Ausgabe Oktober 1944, neu austauschen 
Grund; Deckel und Heißüsen nachgetragen, 
Abführschächte geändert und Trennstellen 
nachgetragen 


Baugruppe 262.112 

Lose Teile in Rumpfspitze 
Seite 1-7, Ausgabe Okfober 1944, neu austauschen 
ger für BSK 16 
gen, Klappen- 


Grund; Spitze geändert, Trä 
und Spaltabdeckung nachget 
Antrieb geändert 
Baugruppe 262.203 Bugrollwerk 
Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1944, neu 
Grund: Lagertlansch mit Befestigungnachgetra- 
gen, Osenkopt für Arbeitszylinder entfernt, 
Bremsleitung sowie obere Klappe geändert 
Baugruppe 262.913 
Öldruckanlage in Rumpfspitze 
Seite 1-7, Ausgabe Oktober 1944, neu austauschen 
Grind: Ösenkopf für Arbeitszylinder nach- 
getragen, Gerätenummern und Kurzzeichen 
sowie Leitungen geändert 


x 
i 
i 
i 
D 


Unbefugte Verwendung ist strafbar = 


Baugruppe 262.919 
Elt. Anlage in Rumpfspitze 

Seite 1-17, Ausgabe Oktober 1943, sowie Ánde- 
rungsblatt, alt 

Baugruppe 262.989 

ЕИ, Anlage in Rumpfspitze 


Seite 1-13, Ausgabe Oktober 1944, neu austauschen 
Grund: Einbau der entfeinerten Elt. Anlage 


Baugruppe 262,801 
Starre Bewaffnung 4 MK 108 
Seite 1217, Ausgabe Oktober 1944, neu austauschen 
Grund: Preßluftanlage geändert, Ziellinien- 

prifer entfernt, Schutzrohre sowie Gurtzufûh 
rung geändert, Leergurtableitung kommt in 
Baugruppe Bewatfnung neu hinzu 


Baugruppe 262.803 nach Baugr. 
Einbau BSK 16 und Ziellinienpriifer 262801 
ite 1-5, Ausgabe Oktober 1944, erscheint neu einhetten 
Bearb.: Säugling Gepr Jung Stand: Oktober 1944 


Ausgabe: Oktober 1044 Messerschmitt AG 


к 


te Verwendung ist strafbar und mach 


Ersatzteil-Li 


Me 262 


Rumpfspitze 
Rumpfspitze 


Rumpfspitze 


Ausgabe: Oktober 1044 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 


dieser Baugruppe 


Baugruppe 


262.111 
Seite 1 


Messerschmitt A-O, 


Baugruppe 


262.111 


Seite 3 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfspitze 


Rumpfspitze 


Untergruppen-Ubersicht 


1 - ] Teile für linken Kasten й S Я - 5 
2 - Teile für rechten Kasten - 5 
3 - Teile für Seitenteil links und rechts . ve - | 7 
4 1 Waffenspant жоў 262.111-033 7/6 
5 1 Strebenlagerung ër $ 262.111-038 9 


Verwendung ist strafbar 


Ausgabe: Oktober 1044 Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 
262.111 
Seite 4 


Е 
Ersatateil-Liste Rumpfspitze m 
Me 262 Rumpfspitze 

Seite 5 
Werke | stück Benennung Ersatzteil EA 
Teile für linken Kasten 

H 1 4 | Scheibe К 5, 6 LEN 14533,1 1" 

El í | 24 | Linsenschraube К 7 M5210 DINAS 15 

H 1 | Splintbolzen вуз LgN 15220 16 

gz] 1 2 | Peder Semer К 262.111-009.038 18 

3 Teile für rechten Kasten 

Н 1 | Anschlußbeschlag EC I 262.111-011 nm | 19 

H t 1 Splintbolzen . Э 8x22 LgN 15229 20 

Hd 1 | Scheibe : 8 LEN 145931 a 

El 1 | Deckel... У 262.111-012 H004 | 22 

ў mit OrteNe, 23-24; 

H 1 | Handlochdeckel 5 100x160 JuN 16400 

> 1 23 | Linsenschraube M5¥15 DIN85 

H 

H Sechskantbolzen Вы 6x22 DIN9344 25 

| 


Ausgabe; Oktober 1944 Messerschmitt А.С. 


Baugruppe 
262.111 
Seite 6 


Ersatzteil-Liste Rumpfspitze ай 
Ме 262 Rumpfspitze 26 
Seite 7 
Werk: EE 
уш sus Benennung Ersatzteil EA 
Te für Seitenteil links und rechts 
1 | 10 | Senkschraube .. мбхїз DIN63 ' 
2 [азна zarten | 2 
' | 4 | senksehraube M512 DING 3 
1 | 4 | scheine 9777 LEN 1483841 4 
' | 4 | seenskantmutter [мз Gon 14487,2 5 
1 | Waffenspant, vollständig 262.111-033 6 
1 Hutze сна 111-033.001 7 
1 Sechskantschraube 2; [мяхю DIN 9380 в 
AJ, ранц ава в "` LEN 148538.1 а 
#| | Sechskantmutter EE Ms ` ist: | ю 
“| 1 Heldise ....... Боя 262.111-033.009 " 
ў 1 Sechskantschraube. ` Я M8x60 DIN 9380 
H И E в 509.1 Ú 
il: Secnskantmutter [ме чаа | 14 
al Sechskantschraube і M8:24 DIN 9380 5 
H seheibe .... 8 наў 8 ` мум 16 
{| 1 Stater `: Ms ` dent | r 
í | Beschiag Іі... і 6211-038 1008 | 18 
Н mit Orts-Nr. 19 
a] í | 1 |oaekagr.. ER GLIO DIN L351 19 
{| - | í | Beseniag reents,...... x Я 2211-008 1002 | 20 
H 1 12 | Sechskantschraube. .. . көө M6x16 DIN 9380 21 
sl" | Laien nn. а 6 ` LeN14833.1 2 
i 1 12 | Sechskantmutter ёце Mê AGON 14487.2 23 
{| › | Laien He 20211-083008 | 24 
Bla 1 | Winkel... Н А Se 262.111-033.003 25 
s| 1 | 4 | Secnskantscnraube ; M 10x38 DIN 0380 % 
H 4 | Scheibe . А GH 10 LEN 145331 2 
З] 1 | 4 акаат Î mio ms: | 
1, | ie | sechskantschraube.... 2 | мехо эө % 
1 [ав заве : ` ` Gin 30 
1 | 16 | Sechskantmütier ER mo Acanıan | a 


D 


Baugruppe 


262.111 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfspitze 
Rumpfspitze 


Werk Be- 

Үшү sua Benennung Ersatzteil-Nr ts | meriang 

1 | Strebenlagerung, vollständig 262.111-038 1 
mit очул. 243 

1 | Lagerung 262.111-098 Hoo | 2 

ien) 

1 Û ı | Haken : 202.111-038.005 з [| msn 

GN 

' |: | Buchse 262.111-038.002 4 
1 | 4 Lage 14 ам 49381 5 
1 | 1 | Sechskantboizen >.> Р | 10х LEN 141445 6 
r. E 10 LEN 1453341 7 
' | 1 | Sechskantmutter MIO AGON 144872 8 
1 | 1 | Gelenklager Ç ПОП! | віне DIN9193 ° 
' | 1 | Sechskantbolzen зхы Drama 10 
1 1 Scheibe 8 LgN 14533,1 п 
„|1 | 1 | Secnskantmutter M8 AGGN 144872 12 
1 10 | Sechskantbolzen ` 10х21 DIN 9344 13 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzptli 


даве Oktober 1911 Meere AG. 


ende ea nn 
Me 262 Lose Teile in Rumpfspitze | ==) 


Seite 1 


Lose Teile in Rumpfspitze 


км schadenersatzpfichtig. 


Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Messerschmitt А.О. 


Baugruppe 
262.112 


Seite 2 


e" Oktober їн 


Unbefugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Baugruppe 


262.112 


Seite 3 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfspitze 
Lose Teile in Rumpfspitze 


Untergruppen- 

ses: Кт wes | oth 

1 1 Spitze . 262,112-012 an 

2 1 Aulbaudeckel el 262.112-002 su 
і 3 1 Haubentráger 262.112-004 5/17 
a 1 Haubenteil links ç 262.112-005 5/23 
Н 5 1 Haubenteil rechts | 282112-006 5/27 
НЕ 2 Strebe.... Өй» 262.112-009 7)1 
ИШ 1 Bugradklappe . 1 262.112-007 1/1 
s| 8 1 Klappenantricb 262.112-008 7/21 
H 9 1 | Spaltabdeckung А | 202.112-013 7/33 


Ausgabe: Optober 1944 Messerschmitt А.О. 


Baugruppe 


262.112 
Seite 4 


and macht schadenersat 


Unbefagte Verwendung ist 


Ausgabe: Oktober 1044 Messerschmitt А.О, 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatpflichtig 


j ЕЕЕ 
Ersatzteil-Liste Rumpfspitze 262 112 
Me 262 Lose Teile in Rumpfspitze |—  — | 
Seite 5 
Wale a ml ве 
were saa высі rate. a 
- 1 Spitze, vollständig . ГАГ. 262.112-012 1 
Ee, 
= [is [Ham museum | а 
1 [ра Гайна 2 zen | з 
та рат We erer К.) 
EK паа 5 
Ei вайна ones | @ 
“КИК : M06510 LEN 1480 Н 
Dass н M 
1 | 8 | абнавіце а Mo noon aie? | 0 
HO атаве = ТЖЕ? 0 
- 1 Aufbaudeckel, vollständig . 9 # 262.112-002 11 
` |: veneno. S zemtmume | 12 
1 | a [таене aa. | msxta ины з 
Dé Wl ада аа WH m 
DE ИШ hs Wis | 
1 Га | Wawaqa a... 7 ШШ | mexao энш D 
1 Haubentriger, vollständig .... ` . 262.112-004 17 
Ge 
а у Гани . Е 2211200400 | із 
Ee Т oxioxs Bivona. | 10 
EN seat EE e юнам» | 20 
1 2 Ring... а з 16 DIN 9046; 21 
1 1 Кебе... i га з, .. | 45x250 DIN 9044 22 
% Haubenteil links, vollständig . ate 262.112-005 23 
Ea ИКЕ e uwewiens | as 
ТОРТ [Мана ШШШ | Saxen DIN var з 
1 | шш. ШШШ] ЕИ ze % 
1 Haubenteil rechts, vollständig 262.112-006 27 
SE 
— | 2 | spanmvenents Н la uw | 
kass ИШИП | Boxer DiN tar E 
= | [Ваша E кулон H 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt AG. 


Seite 6 ә 


adenersatzptiichtig 


i 
i 
i 
| 
š 
š 
i 


Me 262 Lose Teile in Rumpfspitze 


262.112 


Bavgruppe 


Seite 7 
Ons 
Werk- oder | Ве 
verte [stück Benennung Кип merkung! 
— | 2 | Strebe, vollständig 1 
mit OrteNe,2-6h 
' | 2 | Gabelkopt .. 262.112-003.001 2 
' | 2 | Sieherungsbiech 3 
' 2 | Sechskantmutter M22 x1,5 LEN 14484.1 4 
1 2 | Sechskantbolzen 5 
1 | 8 | Scheibe 8 
' 2 | Sechskantmutter ва 
2 | Gabelkopt 262.112-009 ней | ou 
mt бп de 
1 4 | Buchse mit Bund 
1 2 | Sicherungsblech 
1 2 | Sechskantmutter links M2251,5 LEN 144 
' 2 | Sechskantbolzen 
1 | 4 | Scheibe . 
1 | 2 | Sechskantmutter 
— | 1 | Bugradklappe, vollständig 7 
mit Опей. 8.20 
DIER 262.112-007 1001 | в 
2 | Getenkiager. 9 
з | a | Beilage.. 262.112-007.002 10 
1 4 | Senkschraube u 
1 4 | Senkschraube 12 
1 | 8 | Senkscheibe...... 13 
1 | 8 | Scheibe E 14 
' | 8 | Sechskantmutter ... i 15 
' 1 | Prestett 262.112-007.003 16 
1 | 4 | Senkschraube й 
ı [а scheibe 18 
1 Û 4 | Scheibe anne 19 
1 | 4 | Sechskantmutter 20 
- 1 | Klappenantricb, vollständig 2 
тї Ort. 22-32 
1 | Antriebshebel 262.112-008 H001 | 22 
1 | Antriebshehel 262.112-008 н 002 | 23 
' 1 | Boten 
1 1 | Gabelbolzen 
1 1 | Bolen 
1 4 | Scheibe 
1 1 | Sechskantmutter M12215 MeN 18344 
1 1 | Sicherungsbiech 29 
' 1 | Zugteder 30 
1 1 | Lasche 112-008.001 
1 2 | Scheibe 32 
1 | Spaltabdeckung, vollständig 33 
mit Оный. 34-35 
1 | 5 | Linsenschraube M418 DIN85 34 
1 | 5 | Scheibe 35 


Ausgabe: Oktober 1044 


Messerschmitt А.О. 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfspitze 
Bugrollwerk 


Bugrollwerk 


Ausgabe 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 


Baugruppe 


262.203 


Seite 1 


Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 
262.203 


Seite 2 


Rumpfspitze) 


Unbefugte Verwendung bt strafbar und macht schadenersstzpflchtg 


гааг und macht schadenerssteflichtig 


ў 
š 


Ersatzteil-Liste 


Rumpfspitze 


Baugruppe 


262.203 
Me 262 Bugrollwerk | 
Seite 3 
Untergruppen-Ubersicht 
Vorkommen 
orts Seite 
in Benennung Untergruppe d 
Ne Baugruppe Orts-Nr. 
1 1 Öl-Luftfederbein 8-3841 B-1 5/1 
2 1 Bremsrad 8-2089 B-1 5/6 
3 1 Bremse 8-3607 H-1 od. D-2 5/7 
4 1 Bereifung e 5 
5 1 Bremsleitung 262.203-005 5/11 
6 1 Obere Klappe 262.203-001 5/23 


Ausgabe; Oktober 1044 


Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 


262.203 


Seite 4 


Messerschmitt А.О. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig. 


D Rumpfspitze аа 
Ме 262 Bugrollwerk | aa 
Seite 5 
werk- |. i еда] ве 
ven Ion Benennung Ersatzteil. | 
- 1 Öl-Luftfederbein 8-3841 B-1 1 
EOE 
112 Rene M 12x70 LEN IMS 2 
1 | 6 Eerad M12224 LEN 41443 H 
' [в | Scheie dio | 
1 [8 | Конете M12X15 LAN 14488 H 
БЯ ў Bremsrad 8-2089 B-1 6 
1 Bremse.. 8-3607 H-1 oder D-2 7 
- | 1 | Schlauch 660x160 E 8 
a 
— | 1 | Decke 660x160 ...] Cont, = 9 
dë 
_ 1 Wulstband 660 x 160 өө - 10 
- 1 Bremsleitung, vollständig .... qua 262.203-005 "N 
nee 
1 Rohrleitung agate * з. 262.203-005 Н 001 12 
1 | Semana Jaune 181064 
т | Roieitungskuppiung M14515 RON 183354 " 
' | 2 | Spanien... 22200-00800 | 15 
і И E os шш в 
П 2 Вапа (Я SSE 9x750 LEN 18191 17 
1| | Deet: хв MeN 15815. is 
ЕТИН КЕЕ 1 HSN 138081 1 
1 | 3 | Мені 7 ао pines » 
' | 2 | Eedering ШШ ваз" Dinar a 
Hee Lu" Ven | 
Arbeitszylinder-Einbau für Bugrad 
(Siehe Baugruppe Öldruckanlage in Rumpfspitze) 
1 | Obere Klappe, vollständig 262.203-001 2 
o 
2 | ае 22.200-001 nem | 28 
Das 
r | 1 | spannehrune 5 віш = 
1 |: | Spannmuter rocna. Ir отогот в 
1 |1 | Sicherung A DIN Lem п 
11 5 | баш Nexto Біча 2 
3 Дз | Sensa ЖАР з 
1 | 5 | шмш Ав Dina 3 
HEN Mo Vë | al 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А.О. 


E 


Baugruppe 


262.913 


Seite 1 


Ersatzteil-Liste Rumpfspitze 


Me 262 | Oldruckanlage in Rumpfspitze 


Oldruckanlage in Rumpfspitze 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ausgabe: Oktober 1944 
Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Baugruppe 
262.913 


Seite 2 


Baugruppe 
262.913 


Seite 3 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfspitze 


Oldruckanlage in Rumpfspitze 


Untergruppen-Übersicht 


Vorkommen eite 
іа in Benennung Untergruppe pma 
Baugruppe | l 
j 
1 Е ‘Arbeitszylinder-Einbau für Bugrad - 5 
Яе ЗЬ! ж Steuerzylinder-Einbau. . . . = 5 
3 - Leitungen mit Befestigung... - 5u7 


le Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig. 


Ausgabe: Oktober 1944 ‘Messerschmitt A-O. 


befugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


und macht schadenersatzpfichtig 


Unbelugte Verwendung ist strato 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfspitze 


Oldruckanlage in Rumpfspitze 


Baugruppe 
262.913 


Seite 5 


ык опе] ве 
Were [stück Benennung Ersatzteil-Nr. Zi Go 
Arbeitszylinder-Einbau für Bugrad 
— |1 | SAArbeitszylinder mare [нь 
аа ЕС, Suit 
' | 1 | Zweikantbotzen 10x50 MeN 14138 ' 
1 | | scene 262913003004 | 2 
1 | 1 | seneibe 16 Lut 3 
1| 1 | Kronenmutter Мох LEN 14488 4 
1 Ûsenkopf .. ee 262.203-002 H 001 5 
3 | 1! | Sehraubstutzen E ` Lee в 
3 |: | Dientring 16 Goen 1 
3 | 1 | Ringstutzen ПИР ныз 
3 | 1 | naien =., Be 10 LEN 183801 8 
3 | 2 | Dichtring. E 1 LEN 18011 ° 
` | ' | Schtaucnieitung 8x400 RON 18100. ззнь 
Steuerzylinder-Einbau 
— |: nemen 19-3817 4-1 нз 
letras Bc, Stig 
1 | Owen — ан 202913-004 H002 | 10 
3 2 ‘Ubergangsstutzen,...... si D . 10/8 LEN 18383.1 п 
з | 2 ома в LEN 18011 12 
' | 1 | изиш 0x27 DINO з 
ра | завые; O чна 14 
í | 1 | Kronenmutter MO ` (oi um 15 
1 | 4 | шымше M5x15 DINGS 16 
' | 3 | sconskantmutter с. Ms aan | 17 
1 | Rondetung 6 8x250 BIN 181462 20201-001004 | 32 Hb 
= | 1 | Eimtachwechsetventit s s+ 1 +55 19-1738 A Hn 23 
Lieferant: ЕС, Stutta 
з | 2 | зеная... Las 189821 в 
3 H Übergangsstutzen. .. . LEN 183831 19 
з | 3 | омно. LEN 18611 20 
' | í | Roneschetie HEN 18808 a 
' | 1 | Linsenschraube ; DIN85 2 
' | 1 Sechskantmutter 2222; AGONI | 2 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 
262.913 


Seite 6 


Unbefugte Verwendung It strat 


Ausgabe: Oktober 1044 Messerschmi it AG. 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfllchtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfspitze 


Oldruckanlage in Rumpfspitze 


Baugruppe 


262.913 


Seite 7 
ze 
Werk "ri o 
Werk | stack Benennung Ersatatell-Nr. EI 
j 
1 | Ronrieitung D 4000 BIN 1814 зн 
` | 1 | Ronrteitung в 2000 BIN 18150.1 31 Ho 
` | 1 | онеш B 8:1300 BIN 18150.1 262913 00002 |35 Hb 
í | Rohrlitung B 61300 BIN 18150.1 Gate | 1 
' |í ume 22913-002001 | з 
1 | 2 | tinsenschraube мав DING 3 
1 | 2 | Sechskantmutter ма AGON 144872 4 
3 | í | Doppeistuzen в мамі ну 
io | 1 | Mutter M16515 MeN 18344 5 
1 | Sentauchletung 8400” RON 18100. зень 
з | 1 | Doppetstitzen ` MeN 18343 ` 
1 | | mutter NA 1,5 MeN 18344 1 
1 | Sentauchieitung 6x500 RON 18106. з 
' | s | rohrachete З 2x10 HAN 138081 n 
т | 5 | Linsensehraube : махв DINGS 10 
1 | 3 | Seetskantmutter : Ma aan Û ır 


Ausgabe: Oktober 194 
п 


D 


Messerschmitt A.0. 


Baugruppe 
262.989 


Seite 1 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfspitze 


Elt. Anlage in Rumpfspitze 


Elt. Anlage in Rumpfspitze 


(für 4 MK 108) 


Ausgabe: Oktober 1944 
Anderungsstand siehe letztes Blatt 


dieser Baugruppe 


Messerschmitt А.б. 


Baugruppe 
262.989 


Seite 2 


Ersatzteil-Liste Rumpfspitze Baugruppe 
Me 262 Elt. Anlage in Rumpfspitze 262989 


Untergruppen-Übersicht 


Vorkommen 


SE in Benennung Untergruppe ot. 
Baugruppe 

1 1 Waffengeräte-Einbau links. 262.989-Z 001 51 
2 - Befestigungsteile für Waftengerátetráger links - 7 

3 1 Waffengeräte-Einbau rechts 262.989-Z 002 91 
4 Befestigungsteile für Waltengerätefräger rechts - u 

5 Elt, Gerät und Leitungen zum Bugrad - 13 
5 Befestigungsteile tür Leitungsgeräte und Leitungen - 13 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und n 


ganes Oktober 1544 ання AG. 


Undefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig. 


‘Ausgabe: Oktober 1044 Messerschmitt A.0. 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Baugruppe 


262.989 


Ersatzteil-Liste Rumpfspitze 


Me 262 Elt. Anlage in Rumpfspitze 


Seite 5 
r 
Werk- | Be- 
‘torr [Stück Benennung К. |merkung 
1 | Waffengeräte-Einbau links, vollständig. . 262.989-Z001 | 1 
etc Seite 4-7 
е ADSK-B . . . F1230054-1 { El 
1 | 5 | Linsenschraube 2 ? i махія DIN85 2 
' | 2 | Linsenschraube Berne M4x10 DINS5 3 
1 | 6 | seheibe .... nats whee ЕЎ LEN 1402841 4 
1 | 8 | Sechskantmutter Š А ма AGON 144872 5 
P17 
— | 2 | Widerstandskasten е 19-5304 A Р 
Lieferant: LOW, Belin 
1 Linsenschraube ...... M4x10 DIN85 6 
1 Scheibe , Ў 4 LEN 145 7 
1 Sechskantmutter - nem | M4 AGGN 144872 з 
— | 1 | Setbstschalter EE FI E 500003 P15 
= 1 | Kappe mit Grundplatte ..................... 19-5006 U 11 9 
нони: АЕО, Bevin 
' | 2 | Linsenschraube ..... ws | махав DINBS 10 
1 | 2 | scheibe nenn. š la LEN 145334, " 
1 | 2 | Sechskantmutter сосы. [ма AGON 1498722 12 
— | 1 | Wattengeriitetriger links, vollständig x 262.989-011 13 
1 1 Winkel . . . ser КОО 262.919-018.001 14 
1 | 2 | Linsenschraube E махіз DINGS 15 
1 | 2 | Scheibe Sc Я See? LEN 145331 16 
1 | 2 | Scchskantmutter анне M4 AGON 144872 17 
Leitungsgeräte und Leitungen am Watten- 
geräteträger links 
2 | Reihensteckdose - IS) 
bestehend aus P20-1 
2 Reihengehäuse . Lieterant 2 MIN 2651.1 
2 Reihendoseneinsatz, „| Мени, Augsburg 2 MIN 26510.1 
a P 18-2 
4 pnsteckdose . 
Ree И 
4 Reihengehäuse Ven: [+ 6 MIN 26511 P 29-2 
4 Reihendoseneinsatz, „| Michel, Augsburg š MIN 20510.1 P294 
4 | Reihensteckdose , RER: 5 { Piss 
bestehend aus: PUBS, 
4 Reihengchäuse инем Seren | 10 Wun DER 
4 Reihendoseneinsatz, „| Michel, Augsburg 10 MiN26510.1 P295 


Ausgabe: Oktober 1941 Messerschmitt A.G. Fortstaung Sette 1 


Baugruppe 


Seite 6 


262.989 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А.О. 


Ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


ванын ара ass 
Me 262 Elt. Anlage in Rumpfspi ا سا‎ 
Seite 7 
Werke saa. panai Ersatzteil. Zi паша 
— | Waqaq. ы manera 
= A В FI 32004 { 
= | r [ишиме разна vas - 
= | | keting мари mach Т г 
= | i [Шш CELL а - 
Z | 3 [ант (von P 1822 mach V 20) 
= | : е 
З | 1 | Eeitung 078 (on P 18-3 nach pin. 
ЕЕЕ E 17, 
Z of i | etung 0175 ivon P 18-3 nach P CR 
Ё т | Lettre 0.75 (won P 18-4 mach P 19-1). 
El 1 | Leitung 0,75 (von Р 18-4 nach Р 19-1)... - 
И I | ола (von P 18-4 naen рв - 
aq] - 1 | Leitung 0,75 (von P 18-4 nach P 20-1) 
ў 1 | Leitung 0,75 (von Р 18-5 nach vn. 
ў 1 | Leitung 0,78 (von Р 18-5 nach У 20)... š 
i т | Leitung 0175 (von P 18.5 nach Pan. me 
S) Z | i оозе svon P 18-8 nach P 21y 3 ШР 
{| Lee р 
EJ Z |: аааз von bg ach рыў; hap 
E 1 | Leitung 0,75 (von Р 18-2 nach P 29-2) - пор 
š 1 Leitung 0,75 (von P 20-3 nach P 30) e 120 P 
i Т | Leitung 075 (von P 20-3 mach Р: zip 
H - 1 tung 0,75 (von Р 29-3 nach Р 30) АТ; 122P 
z 1 tung 0,75 (von Р 29-3 nach Р 30) = 123P 
Н _ 1 tung 0,75 (von P 29-4 nach Р 31-1), 
H 1 Leitung 0,75 (von P 20-4 nach Р З be 
El - 1 | Leitung 0,75 (von P 20-4 nach P 3 - 126 P 
E 1 | оит 075 (von P 204 nach РЭ : EI 
a| Z | i LOME von P 18-8 nach Ра Е вр 
i 1 | Leltung 0,75 (von P 185 mach 2285; : Ei 
З] = | í ошол (von P 20-5 nach P33) š Ei 
5 Hertert E wir 
Befestigungsteile für Waffengeräteträger links 
г! a ret Qasa | нахю Dines ' 
HE SEO? BO DaN asa. Н 
1 | | аана Ms Wies | з 
1 [1 ura as ШЇ maxis Dios И 
1 1 Sechskantmutter DOE . М5 АСОМ 14487.2 5 


“і 


Baugruppe 


Ersatzteil-Liste Rumpfspitze FR 39 
Me 262 Elt. Anlage in Rumpfspitze j _] 
Seite 9 
й Aen: 
Wagy [stack Benennung Ersatzteil. ч Steg 
- 1 | Waffengeräte-Einbau rechts, vollständig 262.989-Z 002 | 1 
closet Seite 8-11 
e mE {| P23 
г 2 | ADSK-B FI 230054-1 {| P35 
ı | 5 |tinsensehraube махі5 DINBS 2 
1 | 2 | Linsenschraube махі DIN85 3 
1 | 5 | Seteive . 4 LEN 145381 4 
1 | 8 | Sechskantmutter > M4 AGGN IT 5 
P24 
— | 2 | Widerstandskasten 19-5304A | 
Lieferant: LOW, Bern 1 P36 
` | 3 | Linsenschraube M 4x10 DIN85 в 
| 1 | 3 | Scheibe 4 LEN 145984 7 
Н 1 3 Sechskantmutter M4 AGON 14487.2 8 
El — |! [Senstschatter FI E 500003 P16 
ў 1 | Kappe mit Grundplatte . 19-5006 U 11 9 
Н Lieferant: АЕО, Bertin 
МЕ Linsenschraube ; 10 
{| ! Scheibe " 
H Sechskantmutter 12 
J| — | 1 | Wattengeräteträger rechts, vollständig 262.989-021 13 
Зр 1] Winkel 262.919-018,001 14 
s| ı1 | 2 | Linsenschraube Wim DINBS 15 
sl 1 | 2 | Scheibe 4 CH 16 
{| 1 | 2 | sconskantmutter мз ` AGGN mer 17 
H 
š Leitungsgeräte und Leitungen am Waffen- 
A geräteträger rechts 
ў Раза 
ў 2 | Reitensteckdose. { 2 
5 bestehend aus Ра 
2 Reihengehäuse | шыш f 2 MIN 26511,1 
2 Reihendose J wee äi | 2 MIN 205101 
4 | Reinensteckdose ; : { 
eent au: 
4 Reinengehtuse Voten 6 MIN 26511 
4 Reihendoseneinsatz.. Í Michat, Ausb 8 MIN 265101 
4 | Reihensteckdose { 
bestehend au 
4 Reihengehäuse шшы] 10MIN 26511 
4 Reihendoseneinsatz. ‚| Michel, Augsburg | 10. MIN 26510.1 


Ausgabe: Oktober 1044 


Messerschmitt А, 


Fortsetzung Seite 11 


Baugruppe 


262.989 


Seite 10 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A.G. 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersstpflictig 


ванае Zenter as 
Me 262 Elt. Anlage in Rumpfspitze jû 
Seite 11 
Е Be- 
Wert |sua Benennung Ersatateil-Nr, Sn mening 
4 | Rundsteckaose ms 
2 | Steckdose F132004 
Ú | Leitung 2,8 (von P 10 nacn V2... й 
` | | let : 
1 (те 25 (von Р 16 nach РЗ)... { = 
= | í.| Leitung 0.78 (von P 23-2 nach V20) Е 
1 | eitang 0,78 (von P 23-8 nach P 24) 
1 | они Олз (von P 23-3 nach P24) 106 P 
2 | | thing олз von P 253 nach P28) = 107P 
1 | Etung 078 (von P 23.3 maeh Раў: id 
1 | он 075 von Роза mach Рау = 100P 
1 (ачин 025 (von P 23-4 nach Ee WEE š пор 
š 1 | Leitung 0,75 (von P 23-4 nach Р26-1).. = р 
3 1 Leitung 0,75 (von P 23-4 nach P 26-1) - 112P 
ў 1 | Leitung 0,75 (von P 23-5 nach V 20) ba? 
ў 1 | Leitung 075 (von Р 23:8 nach V20).. ПАР 
1 1 | lung 075 (van P 33-5 nach PD нар 
H 1 | Etna 078 (von P 23-5 nach PEN Kai 
i 1 | ettang 25 (von P 35-1 nach V20) IP 
і 1 | Тайши 25 (von Р nach P 35-1). E 
z 1 | Leitung 0,75 (von P 23-2 nach P 35-2). . 134 P 
H 1 | Letang 025 (von P 35-3 nach P 30, 15 
81 Z | | | Leitung 0,75 (von P 35-3 nach bag 136P 
H Зе 1 Leitung 0,75 (von Р 35-3 nach P 36)... 137P 
3 1 Leitung 0,75 (von P 35-3 nach P 36). 138P 
` 1 | Leitung 075 (von P 38-4 nach Б 10 
Н 1 | Leitung 0/75 (von P 35-4 nach 140P 
{| [1 | Leitung o3 (von рза nach S ap 
E 1. | Leitung 015 (von P 35-4 nach цар 
Z| = battere & e 
Él — | | | Leitung 0,75 (von P 23-5 ni - 144P 
и 1 | Leitung 0,75 (von Р 35-5 nach Р 30) = 145 P 
> _ 1 Leitung 0,75 (von P 35-5 nach P 39) 146P 
Befestigungsteile für Waffengeräteträger rechts 
1 | 2 | неее мяхі отв ' 
' |2 | say TT LN 18934 2 
ЕЕ Ms aen: |3 
He Zum DINGS 4 
1 | 1 | Sechakantmutter Ms Ron | 5 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A.O 


Baugruppe 


262.989 


Seite 12 


Baugruppe 


262.989 


Ersatzteil-Liste Rumpfspitze 


Me 262 Elt. Anlage in Rumpfspitze 


Seite 13 
were |. s | ве 
IO" sack Benennung Ersatzteil. EA 

Elt. Gerät und Leitungen zum Bugrad 

` | | Endumsenater 

1 | Leitung 08 EN nach У 20) 

1 | Leitung 03 (von E 30 nach У 20) 

1 | Leitung 03 (von E 31 nach V 20у 

1 | Leitung 0,5 (von E 31 nach V20) 

Befestigungsteile für Leitungsgeräte 
und Leitungen 

` | 2 | Sonkschraube мало Jun 54 | 

a | Wandbefestigung | Zoe 2 
1 | 8 | tinsenschraube 5 H 
1 | 8 | Seehskantmutte ma нез | 4 
з. [1 | Ron ў 22919-004001 | 3 
' |: | roma O wei 138081 H 
í | | Runasenele ИШЕ D 
' | 4 | Lmewradbe масо DINAS 8 
' | + | танта: М4 AGONIST? | o 
' | 5 | wenn) u | Edo w 
1 | 3 votaste] ша Bask | E410 " 
' | 4 | vaste МН n 


fear und macht schadenersatzpf 


Unbefugte Verw 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A.G. 


i 
і 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfspitze 


Starre Bewaffnung 4 МК108 


Starre Bewaffnung 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Baugruppe 
262.801 


Seite 1 


Messerschmitt A.G. 


Ersatzteil-Liste Rumpfspitze 888 D 
Me 262 Starre Bewaffnung 4 MK 108 J 
Untergruppen-Ubersicht 
бае Май Benennung Vuen: | oS, 
Baugruppe | 
1 4 MK 108 + FI 231000 
2 4 Waffenlagerung ... 262,801-001 
Ë 3 2 Justierlagerung links А 262.801-003 5/14 
] 4 2 Justierlagerung rechts 262.801-004 5/15 
М 5 8 EPD 101 A.. ` FIW 26000 71 
i 6 8 Preßluftschlauch Fl 47150 718 
i 7 8 Druckminderer DAG 5 mit PreBluftflasche Fl 47143 7/19 
HRD 
i 9 - Preßluftleitungen - 7-1 
š 10 1 Gurtzuführung links oben 262.801-006 13/1 
ў п 1 Leergurtableitung links oben 262.801-023 13/15 
3 12 1 Gurtzufiihrung rechts oben 262.801-007 15/1 
13 1 Leergurtableitung rechts oben 262.801-024 
14 1 Gurtzufiihrung links unten . 262.801-010 
15 1 Leergurtableitung links unten 262.801-025 
16 1 Gurtzuführung rechts unten 262.801-016 
17 1 Leergurtableitung rechts unten 262.801-026 17/14 
18 4 Schutzrohr .... d 262.801-013 17/13 


Ausgabe: Oktober 1944 Мана A.G. 


Messerschmitt A.C. 


Unbefugte Verwendur 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfspitze 


Starre Bewaffnung 4 MK 108 


Baugruppe 


262.801 
Seite 5 


Wak orev] ge 
d oder d 
мон [Stack Benennung Ersatzteil-Nr. КАК 
а | MK 108 FI 231000 1 
4 | Wattenlagerung, vollständig 262.801-001 2 
mit опей. 3-13 
1 в | Flansch, 202.901-001.003 3 
1 | 24 | Futterblech 202.801-001.005 4 
1 | 16 | Sechskantschraube.. M8x20 DIN 9380 5 
' | 16 | scheibe 8 LEN 14533.1 6 
1 | 16 | Sechskantmutter MS LgN 14483.1 7 
1 а | Gabelstuck. 262.801-001.001 8 
1 4 | Bolzen 202.801-001.002 9 
' в | Scheibe й 12 LEN 14533.1 10 
1 4 | Sicherungsbiech 2 .801-001.004 12 
а | Steckbotzen 262.801-001 H003 | 13 
2 | Justierlagerung links, vollständig 262.801-003 14 
2 | Justierlagerung rechts, vollständig 262.801-004 15 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 


262.801 


Seite 6 


Ausgabe: Oktober 1914 Messerschmitt A.G. 


ist strafbar und macht schadenersatzpflicht 


Unbefugte Verwendung 


Ersatzteil-Liste Rumpfspitze 262.801 
Me 262 Starre Bewaffnung 4 MK 108 
Seite 7 
Er 
Were ner] ве 
ven Jon Benennung ака EE 
_ 8 EPD 101 A FIW 26000 1 
4 | 2 | unease І 2 
А | 4 | нав; иза Dies H 
í: | 3 | peering 53 Diner 3 
He M3 DË 5 
a | 2 [ваше arogo | 8 
1 | 2 TE DINeS 1 
1 2 Federring DIN 127 D 
REM LEN 144831 ° 
1 | 6 | Fe 20i 0002 | 10 
' | 8 | Limensnaine Dee? n 
' | | ранна Bonn p 
1 | š | sawaqaaar SE MS tan 1498. з 
1 | 2 Шан nn | Mar DINOS н 
1 | 2 | Linemsetranbe M5430 DIN i 
HA a sa в” Dar т 
II T; NS Give й 
— | 8 | Preßluftschlauch Fl 47150 18 
_ 8 Druckminderer DHAG 5 mit 2-Liter-PreBluft- 
flasche Fl 47143 19 
4 aen ..... мзан-шо ней | 20 
12 | spannvana zem mum | 21 
1 | 26 | spannmuter ret, ` DIN Lan А 
8 Spannband ... . 262.801-030 Н 003 23 
1 | 16 | spanmmutter rechts ` DIN Lear 
т | 18 | орен SLD 5 DIN Log Zar 
1 |2 | Зіны : ШИ] фм Laim А 
1 ê | Sicherung... А 2 чыю 25 
1 1'8 зенан: M5x15 DINGS А 
- 1 Fülleitung .. 262.801-036 28 
' | 3 [на Ba ре А 
1 | 2 [шшк 1x6 MeN 13818,1 E] 
1 | 2 | венаны Win DINGS a 
1 пар ві” DINIZ > 
' |: | samana MA Міма з 


En 


Messerschmitt AG 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfi 


Ersatztell-Liste 


Rumpfspitze 


Starre Bewaffnung 4 MK 108 


262.801 


Baugruppe 


Me 262 


Seite 9 


Orte. 


Werk | š ir | Be 
Yan [Stick Benennung Ersatzteil-Nr. SE | mer 

Teile für Betriebsleitung links außen (Preblutt) 

3 1 | Robricitung D6x BIN 181464... в01-032001 1 

' [1 | T-Stück ee? 6 DIN 92032 2 

1 | Rohrleitung D6x BEN 18146.1 262.801-032.002 з 

2 | | Rohrteitung D6x — BfN18146.1 262.801-032.003 4 
Teile für Betriebsleitung links innen (PreBlutt) 

— | 1 | Roneleitung D6x BIN 18146.1 262.801-033.001 5 

' | 1 | T-Stück A 6 DIN 92032 5 

— | 1 | Rotrleitung D6x BIN 1814641 262.801-033.002 7 
Teile für Betriebsleitung rechts innen (Preßluft) 

Е 1 | Robrleitung D6x вим 8146.1, 262.801-034.001 8 

' 1 | T-Stück.. A 6 DIN 92032 9 

š 1 | Rohrleitung D6x — BIN 18146.1 262.801-034.002 10 
Teile für Befriebsleitung rechts außen (Preßlutt) 

1 | Rohrleitung D6x BIN 18146. u 

1 | T-Stück . š d 6 2 

1 | Rohrleitung D6x BIN 18146.1 > 13 

S 1 | Rohrleitung D6x BIN 18146. « 14 

1 8 Befestigungsschelle . 8 DIN Kr2 15 

1 8 Linsenschraube M4x8 DIN85 16 

1 | 5 | Federring . 7 i B4 pu 17 

1 | 8 | Sechskantmutter Ы M4 LgN 14483, 18 

1 | 2 | winketstuck . ‘| 6 DIN 92082 19 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А.О. 


Baugruppe 
262.801 | 


Seite 10 


Ausgabe: Oktober 1944 Meserschmilt An 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Ersatzteil-Liste Rumpfspitze 


Baugruppe 


Fulleitung. 
mit Orts-Nr, 2-4 


1 | Betriebsteitung (Predluft)...... 
mit Orts-Ne. 6 


1 | Betriebsleitung (retten. 
mit Orte Nr. 8 


262.801-031 H004 | 9 


262.801-031 Н 006 | 10 


262,801-081 н 007 | 11 


Me 262 | Starre Bewaffnung 4 МК 108 š 
Seite 11 
Werk- SEN Be- 
- і GË 
ven ke Benennung вала = en 
= |: | reen ze2s01-080 | 1 
аи 
' |+ [шай Ba омтв 2 
HME Hem | 3 
ae 
' |: | шмш B4 омтов ‘ 
— | | вшшешешер egent zm mnm | 5 
lemer 
і КҮ вв омтв o 
1 | Betriebsteitung (Prestutty 262,801-030 н 007 | 7 
er 
{ ремне. B6 mes в 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 
262.801 
-Seite 12 


Messerschmitt A-O. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatztell-Liste 


Me 262 


Rumpfspitze 


Starre Bewaffnung 4 MK 108 


262.801 


Baugruppe 


Seite 13 


Orey, 
Wore | stack Benennung Ersatzteil- Nt. En dee 
=- 1 Gurtzuführung links oben, vollständig 262.801--006 1 
mit Orten. Z tab 
í | zatanesenacht звози-мвноп | 2 
mit Orte. 4-10 
' f a вара... 262.801-006007 4 
1 | 2 | Sechskantscheaube Mox16 LEN 14180 5 
1 | 2 | Seeibe . 6 Lony 5 
' | 2 | Sechskantmutter MO AGON144872 + 
' | 3 | Sechskantschraube мудо DIN 0380 в 
1 | 3 [заве 6 LgN 1483.1 ° 
1 | 3 | Sechskantmatter мв AGON144872 10 
1 | Zuführschacht. 262801-006 и ооз | 11 
' | 4 | Getenkbandstitt I 3891180 MeN 10801 12 
1 | Aufnahmeblech mit Panzerplatte. 202801-000 н 007 | 13 
1 | 4 | Seonskantscheaube..... RES меха Le 14180, 14 
' | 4 | scheibe ER 6 ` уза 14a 
1 4 Sechskantmutter . . vr) Мб ` AGON 14487.2 14b 
_ 1 | Leergurtableitung links oben, vollständig Ё 262.801-023 15 
Aan 99°24 
— | í | веаомоветен. онсе am |) m 
1 1 Gelenkbandhälfte ..... . өөө 262.801-025,021 7 
1 | Sehachtuntertit oo звана 4002 |) m 
= | 1 | Getenkdandwinkel.... Я : 262801-025023 | f U 
1 | Klemmsehelle TO 6 
= |: | sue ада 262801-014 H004 | іт 
nda Ж Kin: BO орт 
pda й MO LEN 14489. 
1 | 1 | баев. | 39160 MeN 16501 
1 | 1 leen. з 262.801-023.001 
1 3 Sechskantschraube , »| Мбхв LgN 14179 
Е De: аа Ааа 6 — Leien 
1 | 3 | Sechskantmutter й ; мо LEN 144831 


Ausgabe: Oktober 1044 Messerschmitt ALO. 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А.а, 


Unbefugte Verwendung ist strafdar und macht schadenersatzflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Rumpfspitze 


Starre Bewaffnung 4 MK 108 


Baugruppe 


262.801 


Seite 15 


оным, 
Werk- з тыны ве 
жон [Stück Benennung Ersatateil-Nr. АЎ; | merkung 
— | 1 | Gurtzuführung rechts oben, vollständig . 262.801—007 1 
mit Orts-Nr. 22140 
— | 1 | Zutührschacht... 262.801-007 H 001 | 2 
mit Orts-Nr. 3-10 
1 1 | вае 262.801-006.007 
1 2 | Sechskantschraube. мбх1б LEN 14180 
1 2 | Scheibe . 6 LEN 14533.1 
1 2 | Kronenmutter MO LgN 14488 
1 3 | Sechskantschraube M6x8 LEN 14179 
1 3 | Scheibe 6 LEN 14533.1 
1 3 | Sechskantmutter M6 LgN 14489. 10 
d 1 | Zutührschacht 262.801-007 H002 | 11 
mit Orts-Nr. 12 
1 4 | сеепкапан!..................... 3,0 180 MeN 16501 12 
- 1 | Aufnahmeblech mit Panzerplatte «o 00.000. 202801-007 H007 | 13 
1 4 | Sechskantschraube,......... Mûx12 LEN 14180.1 14 
1 4 | Scheibe 6 LEN 14533.1 Ма 
П 4 | Sechskantmutter ме AGON14487.2 14b 
— | 1 | Leergurtableitung rechts oben, vollstündig ... 262.801024 15 
mit Orts-Nr. 15-20 
1 | Schachtoberteil..... өрөн 202.801-024 H 001 } m 
1 1 | Gelenkbandhälfte . i ` 262.801-025.021 ы 
1 | Schachtunterteit ....... К i 202.801-024 H 002 } ік 
' 1 | Gelenkbandwinkel..,........... 262.801-025.023 й 
Та ҮНӨ, 40 ArN 15802 16 
- ' N 262801-014 н 004 | 17 
' 1 | Federring к aa veik pn DINIZT 18 
' 1 | Sechekantmutter............... a. | MG рм 14483,1 19 
' 2 | Gelenkbandstitt . id 3,916 MeN 16501 20 
Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A.C. 


Baugruppe 
262.801 
Seite 1 


Baugruppe 


262.801 


Ersatzteil-Liste Rumpfspitze 


Me 262 | Starre Bewaffnung 4 МК 108 


Werk- "| ве 
Чар [Stuck Benennung Ersatzteil-Nr. SE. |merkung 
— | 1 | Gurtzutührung links unten, vollständig 262.801-010 1 
mit опу. 24 
— | 1 | Panzerptatte 262.801-010.005 2 
1 2 | Gelenkbandstift .. 3,9x180 MeN 16501 3 
4 
— | 1 | Leergurtableitung links unten, vollständig .... 262.801-025 5 
mit Orts-Nr. 5-6 
£ 1 | Schachtoberteit 5 2880058001 |} 
1 1 | Gelenkbananaitte Ай 262.801-025.021 vi 
— | 1 | Schachtunterteit 262.801-025 H 002 | D 
1 1 | Getenkbandwinkel . 262.801-025.022 ° 
1 2 | Gelenkbandstift 0.0.0.0... 3,9160. MeN 19501 в 
- | 1 | Gurtzuführung rechts unten, vollständig . 262.801-016 7 
mit Orte-Ne 8-10 
š 1 | Panzerplatte .... gi 262.801-010.005 8 
{| 1 | 2 | Getenkbanastift — 3,0180 MeN 16501 9 
ў 10 
H 
$| — | 1 | Leergurtableitung rechts unten, vollständig. ... 262.801-026 u 
d Date 
š 1 | Schachtoberteil, Ў ТА: 262,801-026 Н 001 Н " 
š 1 1 | Gelenkbandhälfte š .801-025.021 * 
g| — | 1 | Schachtunterteit / ; 262,801-026 H002 || ||, 
4 $ 1 | Gelenkbandwinkel........, Ee 202.801-025.022 $ 
alt 2 | Gelenkbandstift ......................; 30х160 MeN 16501 12 
s| — | 4 | Schutzrohr, vollständig u... 262.801-013 13 
H 
H 
Н 
1 
š 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А.О. 


Baugruppe 


262.803 


Seite 1 


Ersatzteil-Liste Rumpfspitze 


Me 262 | Einbau BSK16 u. Ziellinienprüfer 


Einbau BSK 16 


und Ziellinienprüfer 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersat 


Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 


262.803 


Seite 2 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig. 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 


262.803 
Seite 3 


ErsatztllListe Rumpfspitze 


Untergruppen-Ubersicht 


Vorkommen 


rts- Seite 
one in Benennung Untergruppe SE 
Baugruppe 
1 1 Lagerung oe .... | 262.803-001 5/1 
2 - Teile für Ziellinienprüfer-Einbau - 5 
3 - Elt, Leitungsgeräte und Leitungen .... - 5 


i 
i 
i 
š 
i 
š 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A.0. 


Baugruppe 
262.803 


Seite 4 


„Ў. 2 I 


rafbar und macht schadenereatzpflichtis 


Undefugte Verwendung ist st 


Ausgabe: Oktober 1944 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatspflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 | Einbau BSK 16 u. Ziellinienprüfer 


Rumpfspitze 


Baugruppe 
262.803 


Seite 5 


Orte. 
Werke |. | ве 
‘tort | Stick Benennung Ersatzteil-Nr. б-чу B. 128 
ziehen 
— | | Lagerung, vollständig 262.803-001 1 
mit Orten. 2-6 
3 | 1 | Kaote , 202.803-001.001 2 
1 | 2 | Knebeikerbstitt ... 5x18 DIN 1475 3 
' r | Zylinderschraube +. А M 10x12 DINS4 4 
1 H Federring B10 DIN 127 5 
' ' | Buchse.. a 262.803-001.002 6 
Teile für Ziellinienprüfer-Einbau 
1 | Zielinienprüfer.. š 202803-002 ном | т 
— | 1 | einstetvorrichtung für Zietinlenprüter 262.803-002 H002 | з 
CA 
' | 3 | Linsenschraube ....... M5x15 DIN85 9 
1 | 3 | Sechskantmutter .... M5 ` oun) 10 
1 1 Winkel...... # й * Я 262.803-002.010 п 
1 | 4 | Linsenschraube J... M5x10 DIN85 12 
1 4 Scheibe e H LgN 14533.1 13 
' | 4 | Secnskantmutter au... M5 AGON 144812 14 
- Druckknopfschalter А мр ЕТЕ 582501 Nt 
1 | 2 | Linsenseheaube sss махю DIN85 15 
1 2 Sechskantmutter . . M4 AGON 14487.2 16 
Elt, Leitungsgeräte und Leitungen 
- | 1 | Steckdose бро! ууу» - маж 
Bestehend aus 
1 | Steckgehäuse ...................... i F132110-4 
1 | Steckdoseneinsatz. Sen SCH 2110-9 
1 | Апацкеванво, у... зва F132110-5 т 
Ц 2 insenschraube ....... ` one M3x10 DIN85 18 
1 | 2 | Sechskantmutter . M3 AGON 144872 19 
' | Leitung 0,75 (von N2-1 nach У 20) an 
- 1 | Leitung 0,75 (von N2-1 nach V 20) .. 4N 
1 | Leitung 0,75 (von N 2-1 nach N 1) š 5N 
1 | Leitung 0,75 (von N 2-1 nach N 1) z 6N 
- 1 | Leitung 0,75 (von N 2-1 nach P 18-2). TN 
1 | Leitung 0,75 (von N 1 nach P 18-5), = 8N 
1 | 3 | Vota-Schelle RT вало 20 
Lieferant: Vorbrüggen & Co, Dussldor 


Ausgabe: Oktober 1944 


а 


Messerschmitt А.О, 


ERSATZTEIL-LISTE 


Me 262 


LEITWERK 


@ 


MESSERSCHMITT А.С. AUGSBURG 


Ausgabe: Oktober 1944 


Tag [Mon] Jane] rag mon] Janr] Tan [Mon [Jane] Tag [Mon] Jam] 
Stand vom] | | Me] а) | 
Stanavom...| |; Б EZ 


m | | 1 
Stand vom [ИШ | | ] 


Undetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 


Baugruppen-Übersicht 


(Inhaltsverzeichnis) 


Konstr.- 
Gruppe 1 


Seite 111 


Seitenruder (Blechbeplankung) " 


Vorkommen 
1 H Ігіічегігйвег. ..................... . 1944 262.306 
2 1 Hohenflosse .......................... 1944 262.309 
3 2 Нбпепгивег..................... 1943 262.310 
4 1 Seitemflosse ........................... 1944 262.311 
5 1 Seitenruder ........................... 1944 262.312 
6 1 Steuerung int Leitwerksträger ....... . 1944 262.402 
7 1 Elt. Anlage im Leitwerk ........ 2... 1943 262.905 
8 1 FuG 16 ZY im Leitwerk.............. ‚1943 262.923 
Verkleidung ом 262.313 
Hbhenruder (Blechbeplankung) ў, 2 


Ausgabe: Oktober 1943 


Messerschmitt A.G. Augsburg 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schaden ersatzpfiichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 


Leitwerkstrager 


Leitwerkstrager 


Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Baugruppe 


262.306 


Seite 1 


Messerschmitt A.G. 


Unbelugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Baugruppe 


262.306 
Seite 3 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 


Leitwerkstrager 


Untergruppen-Ubersicht 


Baugruppe 
1 1 Schrägspant .. Meer 262.306-003 an 
2 1 Lagerung für Höhenflossenverstellgerät...... 262.306-009 5/2 
3 1 Höhenflossenanschlufspant..................... | 262.306-004 5/10 
4 1 Endspant . 262.306-005 5/12 
5 1 Seitensteuerlagerung .... 262.306-012 5/14 
6 1 Seitenruderhebel ........ 262.306-013 5/24 
7 Teile für linke Schale ................. дані - 7 
8 — | Teile für rechte Schale ............... : 7 
9 — | Verbindungsteile ......................... 5 und 7 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А.О, 


Ausgabe: о менела A.O, 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 


Leitwerkstrager 


Baugruppe 


Be- 
чыг [Stack Benennung Ersatzteil-Nr. tee, 
— | 1 | Schrägspant, vollständig 262.306-003 1 
— | 1 | Lagerung für Höhentlossenverstellgerät, vollst. 262.306-009 2 
mit опы. 9-0 
- 1 | Bricke........ 262.306-009 Hoot | з 
1 | 1 | Sechskantbotzen M 12x42 LEN 1414.5 4 
1 1 | Scheibe... 12 ` Leien 5 
1 1 | Kronenmutter M12x1,5 LEN 14488 6 
1 | в | Senkbotzen . 6x17 MeN 141131 7 
1 | 8 | scheibe. B6 ві Ta 
1 [12 | Scheibe .......... 6 LEN 14533.1 8 
1 | 8 | Sechskantmutter .. MO AQON144872 9 
— | 1 | Höhenflossenanschlußspant, vollständig ...... 262.306-004 10 
mit OrteNe 11 
- 1 Lagerung .. 262.306-004 Н 001 Ш 
— | 1 | Endspant, vollständig .................... 262.306-005 12 
3 1 Rippe......... 262.306-007 H 003 13 
— | 1 | Seitenstewerlagerung, vollständig ............. 262.306-012 14 
тї Оне 15-20 
1 d Sechskantbolzen ........ .............. 10x48 LEN 14144,5 15 
1 4 | Scheibe 10 LEN 14533.1 16 
1 1 | Kronenmutter noe MIO LgN 14488 17 
1 1 Sechskantbolzen D . 6x27 LEN 141445 18 
1 1 | sa e E OO O | в; LEN 14533.1 19 
1 1 | Kronenmutter.. EE LEN 14488 20 
1 | 8 | Sechskantschraube. LEN 141801 a 
1 | 8 | заве. LEN 145331 2 
1 8 Sechskantmutter .. AGON 14487,2 з 
= | 1 | Seitenrudechebel, vollständig ................. 262.306-013 м 
mit OrteNr, 25 
- | 3 | Pendelkugellager. 14C6  DINL89 % 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А.О, 


Seite 6 


Me 262 


Leitwerk 


Leitwerksträger 


Baugruppe 


Seite 7 


262.306 


Unbefugte Verwendung let strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


š Be- 
Benennung Ersatzteil-Nr. аа 
Teile für linke Schale 
Spantprofil , 262.306-001.050 1 
Lasche ..... 262,306-001 H003 | 2 
Spantprofil . 262.306-001.012 3 
Schalenblech 202.306-001.001 4 
Schalenblech 262.306-001,002 5 


Hohentlossentager links. 


mit Orts-Nr, T 
Gelenklager . 


Teile für rechte Schale 


Spantprofil . 
Lasche ... 

Spantprofil ` 
Schalenblech . 
Schalenblech ; ; 


Deckel .......... 


Senkschraube , 


Höhentlossenlager rechts 


mit Orts-Nr, 16 
Gelenklager . 


Nasenblech..... 
mit Orten. 18 


Вірре ...... 


Sechskantschraube......... 


Scheibe 
Sechskantmutter 
Senkschraube 
Senkschraube . 


вым DIN9192 7 
202.300-002.050 8 

202.306-002 H003 | 9 

262.306-002.012 10 

202.306-002.001 п 

202.306-002.002 12 

202.306-002.014 13 

мэхіз JuN 14154 14 

Speer 262,806-002 H 001 | 15 

S “ BLI4 DIN9192 16 
. RN 262.306-007 H 002 | 17 

i 262.306-007.016 18 
.. | M8x24 LEN 14180.1 19 

8 LEN 14533.1 20 

M8 AGGN 144872 21 

М5х15 JuN 14154 2 

M5x20 Jun 14154 з 


262.306-001 H001 e 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A-O. 


Unbetugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 
Höhenflosse 


Höhenflosse 


Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Baugruppe 


262.309 


Seite 1 


Messerschmitt A.O. 


Baugruppe 


Seite 2 


Ausgabe: Oktober 14 Mesenchmitt A.G: 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig. 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 


Untergruppen-Übersicht 


Baugruppe 


262.309 


Seite 3 


= == BE EE 
1 1 Obere Schalenhälfte 262.309-Z 001 5/1 
2 1 Untere Schalenhälfte 262.309-Z 002 TA 
8 Verbindungsteile _ 9, 11 u. 13 
4 2 Randkappe .................................. 262.309-012 9/19 
6 2 Lager. GE 262.309-013 H 001 пла 
6 1 Mittlerer Holmbeschlag ........................ 262.309-007 ил 
1 1 Höhenruderantrieb 262,309-014 13/1 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A. 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzplichtig 


Ausgabe: Oktober 1944 


Unbefugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 


Höhenflosse 


Baugruppe 
262.309 


Seite 5 


vere (stück Benennung Ersatateil-Nr, Kn Fan 

= | 1 | Obere Schalenhältte, vollstándig......... 262309-2001 | 1 
ти Orient, 2-29 
— | 1 | Vorderholm, vollstindig ........... 262.309-001 2 
Teile für Gerippe 
- 1 Nasenrippe 1. 262.309-004 H 001 3 
= | 1 | Nasenrippe 3. 262300-004 H005 | 4 
= [1 | Nasenrippe 6, 202300-004 HOOT | 5 
- 1 Rippe 8.. 262.309-004 Н 009 6 
= | 1 | Endrippe 1 links 262.309-004 H 003 | 7 
SE 202300-002 HOI | 8 
_ 1 Endrippe 6 262.309-002 H 002 9 
— | 1 | Endrippe 7a. 262.309-002 Н 003 | 10 
= | 1 | Endrippe o 252300-002 HOM | п 
= | í | Nasenrippe 1. 202309-004 H002 | 12 
_ H Nasenrippe 3. . 262.309-004 Н 006 13 
= | 1 | Nasenrippe O. 202309-004 нов | 14 
- 1 Rippe 8..... DI 262.309-004 Н 010 15 
- 1 Endrippe 1 262.309-004 Н 004 16 
1 | Endrippe 3... 262.309-003 H001 | 17 
SEO 262300-003 H002 | 18 
1 Endrippe 7a .... 262.309-003 H 003 19 
= |: | Endrippe ть 202300-003 1004 | 20 
3 2 A-Profil ....... 262.309-004.002 21 
3 2 A-Profil . 262.309-004.003 2 
3 2 A-Profil 262.309-004.004 2 
3 2 A-Profil . . 262.309-004.005 24 
3 2 A-=Profil ...... 262.309-002.009 25 
3 2 A-Profil ....... 262.309-002.010 26 
3 2 A-Profil ..... 262.309-002.011 л 
— | 1 | Hinterhotm, vollstindlg 262,300-008 | 28 
mit Or, 29 

3 2 Holmstück .. Е 262.309-008.001 29 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A-O. 


Baugruppe 


Seite 6 


Ausgabe: Oktober 194 Messerschmitt A.0. 


Unbefugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig. 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 


Baugruppe 


262.309 


Seite 7 


onen. 
Жын [Stuck Benennung Ersatzteil.Nr. = bere 
1 | Untere Schalenhälfte, vollständig ..... 262.309-2002 | 1 
тї Orte. 2-27 
1 | Vorderholm, vollständig .. 262.309-001 2 
Teile für Gerippe 

2 1 | Nasenrippe І......! 262.309-004 Н 002 3 
= | : | Nasenrippe 3. 202300-004 ною | + 
= | 1 | Nasenrippe 6. 262300-004 нов | 5 
- 1 Rippe 8 . 262.309-004 Н 010 6 
= |а| Enarippe т 2] на, 262300-004 H004 | т 
_ 1 Endrippe 3 . 262.3097003 H 001 8 
= | 1 | Enarippe 6 2в230003н00 | 9 

1 | Enarippe Ta 262300-003 н 003 | 10 
= | 1 | Endrippe 7o с. 6 2623009003 HOO | 11 
- 1 Мазепгірре 1 262.309-004 H 001 12 
_ 1 Nasenrippe 3. . ç 262.309-004 Н 005 13 

1 sengen Er 202300-004 Hoot | 14 
- т Rippe 8 . эө 262.309-004 Н 009 15 

š: Endrippe 1 rechts . 262.309-004 Н 003 16 
_ 1 Endrippe 3 262.309-002 H 001 17 
- 1 | Endrippe 6 . u 262.309-002 Н 002 18 
- 1 Endrippe Та ...... . 262.309-002 H 003 19 
= |а | Enarippe 1... 202300-002 H004 | 20 
3 2 A-Profil e 262.309-004.002 ° 21 
3 2 АРЫІ ............ wesen 262.309-004.003 22 
3 2 A-Protil . . 262.309-004.004 23 
3 2 | A-Profil ........... 262.309-004.005 2 
3 2 | A-Profil 262.309-002.009 25 
3 2 | A-Profil 262.309-002.010 26 
3 2 | A-Profil ....... wen 262.309-002.011 2 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A-O. 


Ausgabe: Oktober 1044 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatspflichtig 


Unbelugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzplichtig 


Me 26 


Leitwerk 


Höhenflosse 


Baugruppe 


262.309 


Orts-Nr. 


Were saa sassa кашын. En manas 
Verbindungstelle 
1 | | оен . махае LN 418901 ' 
ШИНЕ a EN 18921 Н 
HEEN Me Room | з 
ШЕ мда LeN 41804 1 
1 |x | maw oaa a цаца 5 
ШЕЕ мо лоска | г 
112 завая. D лое Н 
SHES zusam | 3 
1 2 Sechskantbolzen . 5x19 MeN 14120 9 
' | + | sao А" DINGI 0 
1 2 | Kronenmutter . M5 LgN 14488 11 
1 1 Sechskantbolzen 12x42 LEN 141445 12 
tt] seen. a unit [із 
1 | mermar ¿| oas Lan нае й 
1 4 Distanzrohr ..... 262.309-009.003 15 
Weg E Anen щи 1 
ern боа LEN SS п 
1 4 Sechskantmutter M6 AGON 14487.2 18 
- 2 | Randkappe, vollständig ....... ai 262.309-012 19 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A-G. 


Messerschmitt A.G. 


efugte Verwendung ht strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Unbefugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpflichig. 


Leitwerk 


Baugruppe 


Я 262.309 
Höhenflosse اتا‎ 
Seite 11 
Wen Stück Benennung Ersatzteil-Nr. 9 Вен 
_ 1 | Mittlerer Holmbeschlag, vollständig 262.309--007. 1 
1 | 2 | памімша... 252309-000001 | 2 
1 | 2 | Scheibe. 10 Le 14533. 3 
1 | 2 | Kronenmutter M 16x1,5 LEN 14488 4 
1 2 | Sechskantbolzen 14x42 LEN 141445 5 
1 | 2 | sence... 14 LEN 1453811 6 
1 | 2 Les M 14x1, LEN 14488 7 
1 | 12 | Sechskantsehraube с: Мах цм вол з 
1 12 Scheibe D LEN 14533.1 9 
1 | 12 | Sechskantmutter ` ме lä | ap 
1 | 4 | Scchskantboizen 8x23 LEN MIMS п 
1 | 2 | sectskantbotzen ` 8X25 LEN 141445 па 
1 6 | Scheibe .. 8 LgN 14533.1 12 
1 | 6 | Sechskantmutter ` Ms лооммавта | 13 
— | 2 | Leger au... 262300-03 H001 | м 
GK 
H 2 Lasche .... 262.309-013.012 15 
ı [а КОК А 14C8 DINLE? 16 
1 2 Gabelkopf .. 262.309-013.011 17 
5 4 Dichtkappe ө ‚| 11,7x4,2 LWKN 18601 17a 
1 2 Sechskantbolzen ... 8x31 LEN 141445 18 
1 2 Scheibe . й |8 LEN 14533.1 19 
1 2 | Kronenmutter .. M8 LEN 14488 20 
1 4 | Sechskantschraube ..... M6x22 LEN 14180.1 21 
1 12 | Scheibe ......... enn 6 LgN 14533,1 22 
1 12 | Sechskantmutter H ue M6 AGON 14487.2 з 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A-O. 


Unbelugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 


Héhenflosse 


Baugruppe 
262.309 


Seite 13 


Be- 


ан. Gi Benennung Ersatzteil-Nr. Хош. | mean 
— | 1 | Höhenruderantrieb, vollständig .......... 262.309-014 1 
init Orts-Nr, 2-25 Austauschbar] 
= [а наа. 262,300-014H 003 | E 
NER х am 
— | 1 | Pendelkugelager.... 14C6 DINLS9 3 
— | 2 | Querkugeitager Dm DINL 89 4 
1 1 | Abstandsrohr. 262.309-014.032 5 
1 1 | Sechskantbolzen 10x48 LEN 141445 6 
1 1 | Scheibe 10 LEN 145934 7 
1 1 | Kronenmutter MIO ам 14488 в 
1 2 | Scheibe 202.309-014.004 9 
1 1 | Gewient l. 26230-01400! | 10 
1 1 | Sechskantschraube ` маха LEN 41801 " 
1 1 | Scheibe ........... 8 LEN 14533,1 12 
1 1 | Sechskantmutter .. ме AQON 144872 13 
Austausehbar| 
ir 1 | Doppelósenstange. AGX14/20x0,5/195DIN92127] 14 Ulf ue 
Наз 
- 1 | Gabelstange B 0x14/16x1/165 DIN 92121 Unter, 
= 1 | Stoßstange ..... A22x1x80 BEN 127 И, бой. 
1 4 | Sechskantbolzen 6x29 LEN 14145 16 
1 4 | Scheibe... 6 LEN 145331 17 
1 4 | Kronenmutter.... M6 LEN 14488 18 
4 2 | Anschlag .......... 262.300-014.002 | 19 
1 2 | Sechskantschraube ... MOx30 LEN 14180.1 2 
1 2 | Scheibe ...... в LEN 145331 21 
1 2 | Sechskantmutter . MG AGGN 144872 2 
1 1 | Bolzen . дай 262.309-014.003 | 23 
— | 2 | Lagerbock .. 202.309-014 001 | 24 
= | 1 [джю 262.300-014 Н 002 | 25 
1 8 | Sechskantschraube ... M6x12 LEN 141801 2 
1 8 | Sechskantmutter ang .| M6 AGON 144872 a 
1 | 12 | Sechskantschraube MOx14 LEN 14180.1 з 
1 [12 | Sechskantmutter .... MG AGGN 144872 29 


: Oktober 1944 


ла 


Undelugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 
Seitenflosse 


Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Baugruppe 


262.311 


Seite 1 


Messerschmitt А-О. 


Baugruppe 


262.311 


Seite 2 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Unbefugte Verwendung ist strafosr und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 


Seitenflosse 


Untergruppen-Übersicht 


Baugruppe 


262.311 


Seite 3 


оа» Ven Benennung vum, | oft, 
1 1 (E 262.311-009 5/1 
2 1 Schalenhälfte, links 262.311-Z 001 5/12 
3 - бегірре .................... Sitar Е 5 
4 1 Schalenhälfte, rechts 262.311-Z.002 5/22 
5 Е - 5 
6 1 262.311-011 zn 
7 1 Вапікарре ................................ .| 262,311-010 7/10 
8 - Зай Тиш: а азы каа ОД E - 7 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А.б. 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt Аб. 


Unbefugtê Verwendung ist strafbar und macht schadenersatapfichtig 


Ersatatell-Liste 


Me 262 


Leitwerk 


Seitenflosse 


Baugruppe 
262.311 
seite 5 


Be- 


чон | Stk Benennung Ersatzteil-Nr. ss | merkung, 
= | 1 | Lager, vollständig .. 262.311009 1 
mit Оле 2-8 
1 1 | Nietbolzen . 163.317-020.008 2 
з | 2 | Abdeckscheibe вв ` mu 3 
1 | 1 | Scheibe... 6 LEN 14533.1 4 
5 
' | 1 | Gaakopt 262.309-013.011 6 
= | 1 | Lagerbeschiag 262.311-009 4001 | 7 
m Од, 8 
— | 1 | Pendekugelager............... a... 13303 ` DIN 630 8 
1 | 4 | sechskantbotzen 0X19 LEN 141445 9 
з | 4 | scheibe ...... в LEN 145332 10 
1 | 4 | Sechskantmutter м6 АСОМ 144872 1 
1 | Schalenhälfte links, vollständig. 262.311-Z001 | 12 
mit Orts. 13-21 
— | 1 | Hinterer Holm Нак, vollständig ...... 262.311-007 13 
— | 1 | Vorderer Holm links, vollständig 262.311-005 14 
Teile für Gerippe ... 
3 1 Rippe 6 .. 262.311-003.009 15 
3 1 Endrippe 5 262.311-003.006 16 
3 | 1 | Nasenrippe 5 262.311-003.003 17 
3 1 Endrippe 4 .... 262.311-003.005 18 
3 1 Nasenrippe 4 262.311-003.002 19 
3 | 1 | ваанрре за. 202.31 1-003.004 20 
- 1 Nasenrippe За. 262.311-003 Н 002 21 
- 1 | Schalenhälfte rechts, vollständig 262.311-Z002| 22 
mit Orts-Nr. 23-29 
— | 1 | Hinterer Holm rechts, vollständig .. А 262311008 23 
— | 1 | Vorderer Holm rechts, vollständig 262.311-006 м 
Teile für Gerippe 
2 
3 1 Endrippe 5 ....... x 262.31 1-004.006 26 
3 1 | Nasenrippe 5 262.311-004.003 a 
3 1 | Endrippe 4 262.311-004.005 28 
3 | 1 | Nasenrippe 4 262.311-004.002 2 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А.О, 


Baugruppe 


Seite 6 


Ausgabe: Oktober 1944 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 


Seitenflosse 


Baugruppe 


262.311 
Seite 7 


Orte, 
Werk- oder | ве 
wt (Stück Benennung Ersatzteil-Nr. Ken. рай 

— | 1 | Nase, vollständig .. ` 262.311-011 1 

тї Ore 2-00 

a | | Nasenprofi 262.311-011.001 2 

3 | 1 | Hom. 262.311-011.002 3 

1 | 1 | Federring E КОИ 4 

1 | 1 | Sechskantschraube.. Wan LEN 14179 5 

1 | 2 | Linsenschraube M3x15 DIN 85 6 

1 | 2 | Scheibe 3 3 LEN 45831 7 

1 | 2 | Sechskantmutter о. M3 AGGN 144872 з 

— | 1 | Antennenstad mit Böckchen . 163.904-006 Hoot | 9 

а | E | Bn 28231-011012 9a 

1 | 6 | Senkholzschraube . зхіз DINOT 9 

— | 1 | Randkappe, vollständig .. 262.311-010 10 

mit пен. 
= | ' | Hom .......... з 20231-010401 | и 
Lose Teile 

í | 40 | Senkschraube M6X16 JUN 14154 12 

— | 1 | коше... 202311-012 001 | 12a 

1 | 6 | Sechskantschraube . мбхїю LEN 14180.1 з 

1 | 6 | Sechskantmutter M6 AGGN 144872 1 

1 | 32 | Sechskantschraube .. ‚| мяхав Lei 14180. 15 

з | 32 | те... з LEN 145332 16 

í | 32 | Sechskantmutter ... M8 АСОМ 144872 17 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A-O. 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenerstzpflichtig 


Baugruppe 


262.402 
Seite 1 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 
Steuerung im Leitwerksträger 


Steuerung im Leitwerksträger 


Ausgabe: Oktober 1943 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Messerschmitt A.G. Augsburg 


Baugruppe 
262.402 
Seite 2 


Ausgabe: Oktober 1943 


Messersenmitt A.G. Augsburg 


Uabefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersstzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 


Steuerung im Leitwerksträger 


Untergruppen-Übersicht 


Baugruppe 


262.402 


Seite 3 


ons NC Benennung Untergruppe A 
1 1 Umlenkhebel für Höhensteuer 262.402-001 5/1 
2 1 Umlenkhebel für Seitensteuer ........ 262.402-002 sm 
3 - Stoßstangen = 5 
4 1 Flettnerantrieb 262.402-004 71 


Ausgabe: Oktober 1044 


¿25 26 27 28 29 


Unbelugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig. 


Ersatzteil-Liste Leitwerk 260. 
Me 262 | Steuerung im Leitwerkstriger | 7 
Seite 5 
orte. 
Werke |... Ge ве 
чот [Stück Benennung Ersatzteil-Nr. sn | merking 
— | 1 | Umlenkhebel für Höhensteuer, vollständig ... 262.402-001 1 | Kaze 
mit Ora-Nr.2-8 ZS, 
1 1 Distanzrohr . ч 262.402-001.004 2 
2 | Querkugetlager .. ою ріміз з 
3 | 2 | Abdeckscheibe лю BINL 4 
' 1 | Sechskantbotzen 10х48 LEN 141445 5 
1 1 Scheibe .... 10 LgN 14533.1 6 
1 1 | Kronenmutter. MIO LgN 14488 7 
2 | Pendelkugellager... 14C6 DÍNLE9 з 
3 | 1 | Gabetstange für Hohenruder.................:... | вехырохіхаю DINO], J| umeren 
- 1 | Stoßstange für Höhenruder....,................ | АЗ0х1х926 BEN 129 KO 
' 1 | Gabeistange für Hohenruder..................:.. | F6X14/20X0,5x385 DIN O74) ү, J| untere 
- 1 | Stoßstange für Höhenruder .. 262.402-007 Н 002 анг 
— | 1 | Umienkhebel für Seitensteuer, vollständig .... 262.402-002 u | Ку 
mit Orte. 12-10 JS, 
1 | Distanzrohr «u... 262402-002004 | 12 
2 | шегш арт... рю DINLE 13 
3 Pendelkugellager................ 14C6 DINL89 14 
1 1 Gewicht...... D d . 262.402-002.002 15 
1 2 Бесізкапізсіганіе............................ M8x30 DIN 9380 16 
17 
18 
1 2 Gabelstange für Seitenruder. эө F6x14/25x0,5x775 DIN 9074 | 19 тна 
- 2 | Stoßstange für Seitenruder .... 262.402-007 H 003 VC 
3 | 1 | Gabetstange für Зейенчёег............. FOx14/30x1x1020 DIN9OT4|| yg || antes. 
1 | Stoßstange für Seitenruder .. A30x1x961 BIN 129 Kc 
21 
1 10 Sechskantbolzen ....... 6x30 DIN 9944 22 
1 | 10 | Scheibe 6 LEN 14533.1 2 
1 10 Kronenmutter.. M6 LgN 14488 24 
11 | Et. Brücke 1295 LgN 26165 25 
1 | 6 | Linsenschraube M4x10 DIN 85 26 
1 | 6 | Scheibe. анна RT LEN 145331 п 
' | 6 | Sechskantmutter so... cose “| ma AGON 144872 2 
1 | 12 | Linsenschraube S махв DIN85 2 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt AG. 


Messerschmitt A.O. 


Unbelugte Verwendung ist strafbar und macht schadenertatzpfichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 


Steuerung im Leitwerksträger 


Baugruppe 


262.402 
Seite 7 


Orte 

Mer stack Benennung Ersatzteil. б Seet 
1 Flettnerantrieb, vollständig 262.402- 004 1 

mit оңу. 2-20 

= |: | wene u... 121097 MeN 16731 2 
— |! | ment — 10x12 MeN 16734 3 
= |1 | wee. 12x1 хва MeN 16731 4 
в | 2 | аар: MeN 167333 5 
' | 4 | Lmenschraube MSxIS DIN85 6 
1 | 4 | Sebebe nie 5 LgN 14533.1 7 
1 | 4 | Sechskantmutter ll. мз AOON 144872 8 
— | 1 | кшк. 10х12 MeN 10734 9 
= |: | pinte 11; MeN 16715 10 
1 | 2 | Sechskantsehraube. lll махаб LEN 14190.1 n 
1 | 2 [ваше б ` Geen) 12 
1 | 2 | Sechskantmutter — Mo ` At ie: | 13 
' | 1 | Gabetstange . 2524020041001 | 14 
' | 1 | Seenen . 5x19 MeN 14120 15 
' |! | Seem... 5 LENS 16 
1 1 Kronenmutter , . D М5 LgN 14488 17 
' |! | Sechskantbolzen уу. 6x22 DINIM 18 
1 1 | Scheibe. , ae 6 LgN 14533.1 19 
1Û 1 | Kronenmutter.... MO LEN 14488 ю 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A.G. 


Unbetugte Verwesidung ist strafbar und macht schadenersatzpflictig. 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 


Verkleidung 


Verkleidung 


Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Baugruppe 


Seite 1 


‘Messerschmitt А.О. 


262.313 


Baugruppe 


Seite 2 


262.313 


5 
] 


> 


Ausgabe: Oktober 1944 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Baugruppe 
262.313 
Seite 3 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 


Verkleidung 


Untergruppen-Übersicht 


аа Benennung билә» | o, 
Baugruppe 

1 1 Verkleidung links (vorne) ............. өз 262.313-001 5/1 

2 1 Verkleidung rechts (vorne) .............. 262.313-002 5/4 

3 2 Führung ................... EE 262.313-003 5/7 

4 1 Verkleidung links (hinten) ................... 262.313-004 5/11 

5 1 Verkleidung rechts (hinten) .................. 262.313-005 5/13 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpii 


Nabe: Oktober 1041 Messerschmitt AG 


Seier pew рыя Jegjens je SunpUaMIDA stan 


262.313 


Baugruppe 
Seite 4 


i 
| 


е AR 
зачара 
کر رم‎ ni 


š 
2 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 


Verkleidung 


Baugruppe 


262.313 


Orte, 


Werk- Я VI Be 
чон [Stack Benennung Ersatzteil-Nr. Кош. | merkung 
1 | Verkleidung links (vorne), vollständig 262.313-001 1 
1 | 2 | Senkschraube š м0х10 JuN 14154 2 
з | 2 | Scheibe 262.313-011.001 3 
— | 1 | Verkleidung rechts Come), vollständig 262.313-002 4 
1 | 2 | Senkschraube | moxie Jun 14154 5 
3 | 2 | scheibe | 262.313-011.001 5 
~ | 2 | Führung 262.313-003 7 
1 | 4 | Sechskantschraube мохів LEN 14180 8 
3 | 4 | Scheibe 6 LEN 14533.1 9 
3 | 4 | Sechskantmutter MO AGGN14487.1 10 
— | 1 | Verkleidung links (hinten), vollständig, 262.313-004 u 
' | 4 | Senkschraube , M5x12 JuN 14154 12 
1 | Verkleidung rechts (hinten), volständig 262313-005 13 
4 | Senkschraube Kë м5х12 JuN 14154 м 


Манес Oktober 1044 


Unbetugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 


Elt. Anlage im Leitwerk 


Elt. Anlage im Leitwerk 


Ausgabe: Oktober 1943; 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


262.905 


Baugruppe 


Seite І 


Messerschmitt A.G. Augsburg 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Baugruppe 


262.905 
Seite 3 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 


Elt. Anlage im Leitwerk 


Untergruppen-Ubersicht 


Vorkommen 


er in Benennung Untergruppe an 
Baugruppe 
1 1 Spindelgetriebe .. арти 8-3416 H 5 
2 1 Widerstandsgeber LWE . а FI 20861 5 
3 1 Heckleuchte аа A F1 32563 5 
4 1 Glühlampe 24 V 5 W . А FL 32779 5/17 
5 1 Leitungsgeräte und Leitungen ................. - 5 
в 1 Betestigungstelle ............... ENESA = 5 und 7 


Ausgabe; Oktober 1943 Messerschmitt A.G. Augsburg 


Ausgabe: Oktober 1943 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig. 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 


Elt. Anlage im Leitwerk 


Baugruppe 


262.905 


Werk | cl вы 
мон | Stack Benennung Ersatzteil-Nr. Kein. | merkung 
— | 1 | Spindelgetriebe 8-3416 H E48 
Lieferant; Genes, Rädnitz 
— | 1 | Widerstandsgeber LWg FI 20861 E50 
з |: | неа... 262.905-006.003 1 
з | 1 | Hee й 262.905-006.004 3 
1 2 Linsenschraube M4 x15 DIN.85 3 
1 | 2 | Sechskantmutter M4 AGON 144872 4 
з [1 [8ат...... 262.905-006.006 5 
1 | 1 | Linsensenraube махаз DIN85 6 
1 | 3 | scheine 4 LEN 14533.1 7 
1 | 1 | sechskantmutter M4 AGON 144872 8 
з [1 воо 262.905-006.005 9 
1 | 1 | Linsenschraube M4 x25 DIN85 10 
1 | 3 | ваше... 4 LEN 145331 п 
1 1 | Sechskantmutter MA AGON 144892 12 
1 1 | Halterung ..... 262.005-006.002 13 
1 2 Linsenschraube M5x15 DIN 85 14 
1 | 2 | Sechskantmutter M5 AGON 144872 15 
1 3 Sechskantmutter H 52102 м4 AGON 14487,2 16 
= | 1 | Heckteuchte ......... F1 32563 св 
1 | Gtuampe 24 V 5 W F132779 п 
3 | 1 | папі... š sii 262.905-006.001 1 
1 | 2 | Linsenschraube Br MAx15 DIN8S 19 
Leitungsgeräte und Leitungen 
1 Steckdose mit ..... vn ` Fl 32616-3 E47 
$ Leitungsverschraubung , . FI 32953-3 
- | 1 | Dichtring. cen з FI 32050-2 
- | 1 | Rundsteckdose ... Fl 32628-1 E49 
1 | Prebstoffsteckaose . FI 32001 св 
1 | Preßstoftstecker .............; F1 32600 со 
1 | Leitung 1,5 (von V30 nach po - NOE 
1 | Leitung 1,5 (von V30 nach E 47) 120 
1 | Leitung 1,5 (von V30 nach E 47) - 121E 
— | 1 | Leitung 0,15 (von V30 nach E 49) 116E 
` | 1 | Leitung 0,75 (von V30 nach E 49) = 117E 
— | 1° | Leitung 0,75 (von V30 nach E 49) - 118E 
1 | Leitung 0,5 (von V30 nach C8).. - тс 
- | 1 | Leitung 0,5 (von V30 nach C8) - 8C 
= | 1 | Leitung 05 (von Со nach C6) 2с 
— | 1 | Leitung 05 (von C9 nach Co) = зс 
5 | 1 | Sehlauch ass 6x 2x800 MeN 18107 2 
Splinte sind nicht aufgeführt. Zu jedem Splintbolzen oder jeder Kronenmutter gehört der entsprechende Splint 


Ausgabe: Oktober 1943 Messerschmitt А.О. Augsburg 


Messerschmitt А.О. Augsburg. 


Unbelugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 


Elt. Anlage im Leitwerk 


Baugruppe 


262.905 


отем. 


Werke | ве 
Yan | Stack Benennung Ersatzteil-Nr. Kan merkung 
Betestigungstelle für Leltungsgeráte 
mit Leitungen 

1 6 Vota-Schelle D2/6 1 

i [з vote Sei р2ло 2 

1 | 8 | Veta-scele рала 3 

— | 1 | Wanabetstigung .. FI 32651 4 

1 2 Winkel... 262.905-006.007 5 

' | 2 | Linsenschraube M3x15 DIN8S в 

' | 2 | Sechskantmutter мз"? AGON 144812 1 


Splinte sind nicht aufgeführt. Zu jedem Splintbolzen oder jeder Kronenmutter gehört der entsprechende Splint 


Ausgabe: Oktober 1943 


Messerschmitt A.G. Augsburg 


Undefugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpflictig. 


Ersatzteil-Liste Leitwerk 


Me 262 Beet 


Höhenruder 


(Blechbeplankung) 


Ausgabe: Oktober 1944 


Baugruppe 


262.314 
Seite 1 


Messerschmitt A.G 


Unbefugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste Leitwerk Baugruppe 
Me 262 Höhenruder 262.314 
(Blechbeplankung) Seite 3 


Untergruppen-Übersicht 


Vorkommen 


1 - Teile für Rudernase ....................... - 5 
2 - Gerippe. - 5 
3 2 GE 262.314-004 5/22 
4 - Verbindungstelle ............................ - 5 
5 2 Hilfsruder ... 262.310-003 zn 
в 2 Stoßstange .. 262.310-004 7/10 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt AG. 


Angpidaessauspeups зцэвш pun seqens у 3unpuswaA, зізврава 


Unbetagte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichig 


Ersatzteil-Liste Leitwerk Baugruppe 
Me 262 Hohenruder 262.314 
(Blechbeplankung) Seite 5 


1 18 | Senkschraube ....... 


2 | Randkappe, vollständig .......... 


Werk- д oder Be- 
шыт [Stück Benennung Ersatzteil-Nr. Kan | merkung 
zeichen 
Teile für Rudernase 
- 2 | Ausgleichgewicht 262.314-001 H 001 ' 
3 4 | Nasenrippe.. 262.314-001.002 2 
- 2 | Anschlußbeschlag 262.314-001 н 002 | з 
= 2 | Hebel ..... 262310002 H008 | 4 
mit оен, 5-6 
- 2 | Pendelkugellager. 1201 DINGO 5 
- 2 | Pendelkugellager. 14C6 ріміве в 
1 12 | Sechskantmutter M6 AGON14487.2 7 
Gerippe 
2 | Hom... 262.314-002.001 8 
2 | Rippe2. 262314-002 ногі | 9 
2 | Rippenbiech h 262.314-002.004 10 
2 | Rippe 3 ; ç 262.314-002 H002 | і 
2 | Ripped osc. я 202.314-002 Н 003 | 12 
2 | Rippe 5 ç : 262.314-002 Н 005 | 13 
2 | Вірреб......... 262.314-002.002 м 
2 | Rippes. Re 202.314-002.003 15 
- 2 | Lagertippe ............... d 262,314-002 H004 | 16 
П 2 | Sechskantbolzen 6X29 LgN 1414.1 17 
1 2 | Scheibe .......... ВАС D 6 LEN 14533.1 18 
2 | Sechskantmutter ....... | M6 AGGN 144872 19 
ES 2 | Randkeiste ... $ 262.314-003 н 001 | 20 
- 2 | Hiltsholm .... зи As 262314-005н 001 | 21 


262.314-004 
M6x16 JuN 14154 


Ausgabe; Oktober 1944 


Messerschmitt A-O. 


Эрчәудгуеншәшәрецәк peu pun seee уң Зарана зізарцед 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Leitwerk 


Höhenruder 
(Blechbeplankung) 


Baugruppe 


262.314 
Seite 7 


Werke Sg 
моң [Stack Benennung Ersatztell-Nr. dé. [шейш 
2 | Hiltsruder, vollständig 262.310-003 1 

mit Опан, 20 
- | 2 | Lagenstück 262,310-003 #003 | 2 
mit Oren 8 
2 | 2 | Buchse mit Bund Inn mag 3 
1 | 4 | Sechskantschraube oo у. 262.310-003.007 4 
1 | 4 | Sicherungsblech H DIN 0023 5 
— | 2 | Ausgteichgewicht Ke 202310-003 H004 | 6 
' | 2 | Sechskantbotzen .. ПД 5x19 MeN 14120 т 
Т | 2 Ea E В LEN 145331 з 
' | 2 Irene БЕКТИ" ° 
— | 2 | Stoßstange, vollständig 262.310-004 10 
mit опей, 11-12 
2 | Osenschraube. мв juNe7727 u 
2 | Sechskantmutter Ç M8 LEN 14483. 12 


Ausgabe: Oktober 1944 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig. 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Seitenruder 


(Blechbeplankung) 


‘Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
ser Baugruppe 


Leitwerk Baugruppe 
Seitenruder 262.315 
(Blechbeplankung) Seite 1 


Messerschmitt А.О. 


Baugruppe 
262.315 


Seite 2 


Trennstelle 


— Seitenruder 
Seitenñose—— 


—— Seitenruder 


Leitwerkstréger 


Messerschmitt А.О, 


Unbeugte Verwendung It strafbar und macht schadenersstzpfichtig 


Unbetugie Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatateil-Liste Leitwerk Baugruppe 
Seitenruder 262.315 
Me 262 (Blechbeplankung) Seite 3 


Untergruppen-Ubersicht 


ons Мі Benennung Unterguppe | 0 
Baugruppe 

1 а Gerippe. _ 5 
2 _ Teile für Rudernase КО _ 5 
3 1 Hilfsruder ... 262.312-005 71 
4 1 | Hilfsruder-Antrieb .................. эзбе 262.315-005 7/18 
5 1 Hilfsruder-Bedienstange 262.312-007 7/22 
6 1 Randkappe. ......... 262.312-003 эп 
SÉ 1 Endkappe ........... 262.315-004 9/3 
8 - Verbindungsteile - 5.9 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A.G. 


Baugruppe, 
262.315 


Seite 4 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А.О. 


Unbefugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersstzpflichtig 


Undetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Ersatzteil-Liste Leitwerk Baugeuppe 
Me 262 Seitenruder 262.315 
(Blechbeplankung) Seite 5 
Een 
Werk- е | ве 
stoff [Stück Benennung Ersatzteil-Nr. кш. merkung | 
бегірре 

= | 1 Hom... 22315-002401 | 1 
= | 1 | Rippe ı 202315-002н 002 | 2 
3 1 Rippe 2... 262.315-002.001 3 
— | 1 | Rippe 3 262315-002н 003 | 4 
3 1 | Hutze 262.315-006.002 5 

D [и MAxIS Jun 14154 8 
= 1 262.315-002 Н 005 1. 
21| 262.315-002 006 | 8 
= 1 Lagerrippe 262.315-002 Н 007 9 

mit Orte. 10-12 

1 1 | Lagerbock 262.312-002.048 10 

1 4 | Sechskantschraube . M6x26 LEN 14180.1 u 

1 4 | Sechskantmutter MG LEN 144831 2 

1 1 | Sechskantbolzen | M6x47 LEN тамал 13 
1 1 Sechskantmutter .. Ж mern MÉ AGON 14487.2 14, 
= 1 | Rippe ба. 4 Ee EES 262.315-002 Н 008 | 15 
- 1 Nasenrippe 3a. 262.315-002 Н 004 16 
_ 1 Hinterholm .. . . 262.315-006 Н 001 17 
4 1 | Adschlußleiste....... 262.315-008.006 18 
4 š, Abschlußleiste ....... . . 262.315-006.007 19 
4 1 AbschluBleiste өөө 262.315-006.008 20 

1 6 | Senkschraube а Махаб Јам 14154 21 
— | 1 | вашеш. Zen 262315-003н 001 | 22 

Teile für Rudernase 

3 1 | Nasenrippe 6b uf 262.312-001.002 23 
3 1 Nasenrippe бе б . 262.312-001.003 24 
= 1 | Nasenrippe ta. SE 262.315-001 Н 002 | 25 

1 1 | Sechskantbolzen с | M8X37 LEN 1414.1 26 

1 1 | Sechskantmutter M8 AGGN 1487.2 x 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A.G. 


Эрчоцрйгунтзәшәрецә уаш pun ауе уң Junpuamsen запра. 


Baugruppe 
262.315 
seite 6 


Messerschmitt А.О. 


Ausgabe: Oktober 1944 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtie 


Leitwerk 
Seitenruder 
(Blechbeplankung) 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Baugruppe 


262.315 
Seite 7 


Werk- | Be 
мот [Stück Benennung Ersatzteil.Nr. SE | metan 
= | 1 | Hiltsruder, vollständig 262.312-005 1 
mt Orten. 2-7 
3 |! | Rippe 262.312-005001 2 
= | : | menes. 262312-005 Hor | з 
mut Ors Ne. Ca 
2 | 1 | Buchse mit Bund 8X8 маз 4 
1 | 1 | Gotentaager . OL6 Sta 5 
1 | 2 | Senkschraube М8х20 JuN 14154 6 
— | 1 | tagerippe 202312-005 H003 | 7 
Im Orte. 8-9 
ЖУ ee з 202.312-005.022 8 
1 | 1 | zytindestite 6m6x30 М 15204 9 
— | 1 | Lagermippe 202312-005 004 | 10 
ти OREN, 
3 1 Stein. 262.312-005.022 u 
1 | 1 | Zytinderstite 6m6x30 LEN 15204 12 
3 | 1 | Rippe 2052312-0502 | 13 
> | : | Gage 260.312-005 H002 | м 
ти Ort-Nr 15 
2 1 Buchse mit Bund 8x8 BIN 2.3 15 
1 | 2 | Senkschraube EE Мбх JuN 14154 16 
г. EE š 262312005008 | 17 
— | 1 | Hittsruder-Antrieb, vollständig. 262.315-005 18 
тї оным, 19-21 
1 2 Sechskantschraube M6x14 LEN 14180 19 
1 | 1 | Kugetring К K6 рме 2 
1 1 Kugelring 2 K6 DIN 9061 21 
— | 1 | Hittstuder-Bedienstange, vollständig ...... 262.312-007 2 
mt оны, 23-27 
= 1 Gabelbolzen КЕ 262.312-007 Н 001 2 
1 2 Sechskantbolzen ......... M6x23 LEN 1414.5 24 
1 2 ‚Scheibe . 6 LgN 14533.1 25 
1 2 | Kronenmutter M6 LEN 14488 26 
1 | t| Mutter. MS LEN 144891 п 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А.О. 


Baugruppe 


262.315 
Seite 8 


| 


Ausgabe: Oktober 1944 


Menerschmitt A.G. 


dung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Unbefugte Verwen 


Leitwerk Baugruppe 


Ersatzteil-Liste 


Seitenruder 262.315 
Me 262 (Blechbeplankung) | seo | 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersateptlchtig 


даем, 


Sechskantschraube. . 


M6x16 LgN 14179 


Werke cin” pe 
stort [Stück Benennung Ersatzteil-Nr, Кем | merkung 
1 | Randkappe, vollständig 262.312-003 1 
1 | 8 | Senkschraube M6xI6 JuN14154 2 
1 | Endkappe, vollständig ....... В 262.315-004 3 
+10 
3 H 262.315-004 H 003 4 
з [і 262.312-004.012 5 
з 22315-04031 в 
1 1 202.312-004.017 7 
1 262.315-004 001 | з 
= In 262.315-004 002 | 9 
1 | 6 | Senksehrauve махі JUN 14154 ю 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A.G. 


ERSATZTEIL-LISTE 


Me 262 


TRAGFLUGEL LINKS 


@ 


MESSERSCHMITT A.G. AUGSBURG 


Ausgabe: Oktober 1944 
Mon. 


Stand vor 
[sana vor) 


Tag [won] Jane] Tag [Mon.] Jane] Tag [Mon] Jahr] Tag [мов [зана 
E 
1 
IC 


Ibefugte Verwen 


A.G. 


Messerschmitt 


вате вае“ Me 262 


Ersatateitiste Ме 262 Band 2 


Anderungsmitteilung 


Ne. 19/262/9 


Blattzahi 1 BLI 


Ausgabe: Oktober 1943 


Stück- 
Seite | м 
Orts-Nr. | im Fuge 


Benennung 


Ersatzteil-Nr, 
Flieg-Nr. 
Normteilzeichen 


Austauschblatt 


Werkstoff | cinhetten 


Baugruppe 262.507: 

Lose Teile im Flügel links 

Seite 1-9, Ausgabe Oktober 1944, neu 
Grund 

Befestigung für Deckel geändert, neue Deckel 
sowie Abdeckblech nachgetragen 


austauschen 


Baugruppe 262.204: Rollwerk links 
ite 1-9, Ausgabe Oktober 1944, neu 
Grund: 


Ösenkopf entfernt (gehört zum Lieferumfang 
Arbeitszylinder), Bremsleitung sowie obere und 
untere Abdeckung geändert 


austauschen 


Baugruppe 262.307: Querruder links 
Seite 3-7, Ausgabe Oktober 1944, neu 
Grund 


Ausgleichgewichte nachgetragen 


austauschen 


Baugruppe 262.705: 
Kraftstoffanlage im Tragflügel links 
Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1944, neu 
Grund 


Rückschlagventil nachgetragen und Leitung 
geändert 


austauschen 


Baugruppe 262.911: 

Betriebsgeräte im Tragtlügel links 
Seite 1-7, Ausgabe Oktober 1944, neu 
Grund 

Leitungsändegungen 


austauschen 


Bearb.; Keller 


берг: Jung 


Stand Oktober 1944 


Ausgabe: Oktober 1944 


‘Messerschmitt A.G. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzptlichtig 


кена Anderungsmitteilung ne 19/262/11 
2 Baumuster u. выне Ме 262 Para) BLA 


us Ме 262 Band 2 Ausgabe: Oktober 1943 


Ersatzt 


suce Ersatzteil-Ne, 
Seite | Ster Austauschblatt 
Zen И Benennung Fiieg-Ne | verte | “SMT 
1 Normteilzeichen 
Baugruppe 262.703 
Bediengestänge im Tragtlügel links austauschen 
Seite 1-7, Ausgabe Oktober 1944, neu 
Grund. 
Bedienstangen geändert, Doppelwelle in Bock 
mit Einfachweile geändert 
Baugruppe 262.909 
Öldruckanlage im Tragflügel links Seite 1-7 
Seite 1-9, Ausgabe Oktober 1944, neu austauschen 
Grund: Seite 8 u. 9 
kommt neu 


Arbeitszylinder für Restabdeckung wird im 
Tragflügel links eingebaut, Leitungen sowie 
Index der Gerätenummern geändert 


hinzu 


Baugruppe 262,906 
ЕН, Anlage im Tragtlügel links 
Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1043, alt 


Baugruppe 262.948 
Elt, Anlage im Tragtliigel links austauschen 
Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1944, neu 
Grund 


Einbau der entfeinerten Elt. Anlage 


Bearb.: Keller Gepr.: Jung Stand: Oktober 1944 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А.О. 


Baugruppe 
262.507 


Seite 1 


Ersatzteil-Liste Tragtlügel links 


Me 262 Lose Teile im Flügel links 


Lose Teile im Flügel 


links 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatz 


Messerschmitt A-O, 


эпцәцииечэнәрецәе pew pun zeqjens у Steen зізаред 


Baugruppe 


262.507 


Seite 2 


x 


Messerschmitt A.O, 


Ausgabe: Oktober 1944 


Baugruppe 


262.507 


Seite 3 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragflügel links 
Lose Teile im Flügel links 


Untergruppen-Übersicht 


Orts. | Vorkommen Seite 
N” ne Benennung Untergruppe an: 
1 1 Deckel zwischen Rippe 2 und Rippe 4, unten .... | — 262.507-002 an 
2 1 Deckel zwischen Rippe 9 und Rippe 12, unten ...| — 262.507-004 57 
3 1 Deckel zwischen Rippe 13 und Rippe 16, unten 262.507-005 5/10 
4 1 Deckel zwischen Rippe 17 und Rippe 20, unten 262.507-006 5/14 
5 1 Düsenblech zwischen Rippe 1 und Rippe 5 .. 262.507-007 am 
6 1 Düsenblech zwischen Rippe 7 und Rippe 13 .. 262.507-008 5/20 
a = Verkleidung zwischen Rippe 13 und Rippe 21..... - 5 
8 - Handlochdeckel. - 5 
9 1 Flügelübergang ....... Я 262.507-011 И 
10 1 Einheitsanschlußgelenke . р 262.507-020 тт 
п 1 Вапікаруе............... DE 262.507-001 эл 
12 - ЕН, Anlage in Randkappe, links. . 9 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig. 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A.G. 


чи pun tem 19 Sorten) эбии 


` 


262.507 


Baugruppe 
Seite 4 


Messerschmitt A.G. 


Ausgabe: Oktober 1944 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfiichtig 


Ersatzteil-Liste Tragflügel links 262.5 07 
Me 262 Lose Teile im Flügel links ا‎ 
Selte 5 
Werke озы] ы 
Werke sua Benennung Ersatzteil. Кош. | merkung 
= | ! | Decke zwischen Rippe 2 und Rippe 4 unten, амак 
Vollständig ................. 262.507-002 ИКА 
1 | = | senksehraude . M6xX15 DING 2 
' | 8 | Senksenraube ана M630 DINGS 3 
1 | 6 | senkboizen I : 8x30 MeN 413.1 4 
' | 6 | scheibe а LEN 145331 5 
1 | 6 | Kroatiaa MB LEN14485 в 
_ 1 | Deckel zwischen Rippe 9 und Rippe 12 unten, EA 
vollständig 262.507-004 7 { ZP, 
' | 20 | senkschraube . Moxıs DINGS 5 
' | 13 | Senkschraube M625 DINGS 9 
= 1 | Deckel zwischen Rippe 13 und Rippe 16 unten, EEN 
i Я сул 
vollständig . 262.507-005 10 { o 
1 | 34 | Senksehraube мохіз DINGS u 
1 | 12 | Senkschraube M620 DINGS 12 
з 
- 1 | рина zwischen Rippe 17 und Rippe 20 unten, а 
Я гаўся 
vollständig 22507-006 | 14 f| EN, 
39 | Senkschraue M65015 DINGS 15 
16 
= | 1 | Düsenieh zwischen Rippe 1 und Rippe 5, 
vollständig 262.507-007 | 17 
' | 21 | Senksehraube M6X15 DINGS 18 
' | o | Senkschraune M512 DINOS 19 
` 1 | Düne zwischen Rippe 7 und Rippe 13, 
vollständig .. 262.507-008 | 20 
' | 27 | senkschraube nennen: Wan DINGS a 
2 
í | 23 | semsenrauve M512 омез ES 
Teile für Verkleidung zwischen Rippe 13 und 21 
1 | Verkleidung zwischen Rippe 13 und Rippe 17 282507-000 H001 | 24 
- 1 | Verkleidung zwischen Rippe 17 und Rippe 21 262507-000 1002 | 25 
1 | 1 | senkschraude ....... M 6x40 DINGS 26 
Handlochdeckel 
3 | 4 | Deckeioiech 2602500009 | 27 
` | 32 | Senkschraube M06215 Jun 14154 2 
3 | 2 | Deckeiien + 262507-010002 | 20 
3 | 1 | реке 262507-010003 | зо 
3 | 1 | Deckebiech ` 26250701004 | зі 
1 | 00 | Senkschraube Moxıs DINOS з 
k 1 | оек. 262500-003 ноо | 33 
1 | | Senkschraube Ara DING? м 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A-G. 


om үзеш pun seqens ун Bunpuamuan 13j 


o 
EJE 
e 


Baugruppe 


Messerschmitt A-O. 


Ausgabe: Oktober 1944 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig. 


Ersatzteil-Liste Tragtlügel links 2695 
Me 262 Lose Teile im Flügel links |— | 
Seite 7 
бек 
Werk- o Š, 8 oder Be- 
Werke een Benennung Ersatzteile = a 
Ë 
_ 1 Fliigeliibergang, vollständig .. 262,507-011 1 
1 | мана, zoomen | 2 
|е | онна МОИ | AW ORIG BING 3 
1 | ишш. ш... ў ў 2507-001 002 
Dn ана игай-итнов | 5 
а 
_ |: [вымае 3x2000 MeN 13818 в 
WS DU, | т 
ЕЕЕ 5 DINU Н 
Ee 5 Dim i 
' |: | samen Lu aN 15220 а 
WER Zi DI, т 
торо [а чн | ú 
' |! | Seenantschraube махле ZEN, з 
ЕЕГ Н н 
' | | saan lU lo II з 
o] ote [бейишине Ma шы в 
š Bl and a сл, Sanem | 16a 
ah amen o 
' | 5 | зане" AM x15 омез 100 
1 Einheitsanschlußgelenk .. K SEA 262.507-020 17 
' | 3 | Oberwurtmutter erg в 
' | | кон прн "RSC w 
r Lë ee Pen S NS 
' 3 | Sprengring Seeche | el 14 DIN 9045 2 
1 1 Gelenkkopf Kitchen Т... Ж А 16.345-011 22 
' | i | кшн аа Aaso: | 2 
r] v | examinar А Я Aa -| 


D 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpf 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragflügel links 
Lose Teile im Flügel links 


Baugruppe 


262.507 


Seite 9 


Werk- w Be- 
stoff Stück Benennung кани, merkung 
ли 
— | 1 | Randkappe, vollständig 262.507-001 1 { tor geen 
mit Оп, 2-21 asian 
— | 1 | saat 262507-001 H005 | з 
3 
— |1 | Rippe. 262507-001 ном 4 
7 | 1 | Kamen. 262507-001 4001 | 5 
' | 5 | Linsenschrau махіз DINBS 6 
' |: | Rone 22507-001012 | т 
з | 1 | Boge. 282507001013 | в 
' | 2 | Linsenschraube мах15 DINGS о 
10 
u 
12 
' [а | stir 262507001008 | 13 
1 |: | Smee. Ге ав 1 
' | 1 | Sechskantmutter. ПП me agente | 5 
1 | 1 | Sechskantvotzen СС rom DIN94 16 
' | 1 | sewbe ...... 6 мым 17 
' |1 | Sechskantmutter s+... Mû Абамы? | 18 
' |1 | Sechskantvotzen ` бхз DINO ю 
' Û | Sebe ......... 6 LENS % 
í |1 | Seohskantmutter. mo авоми | 2i 
Elt, Anlage in Randkappe, links 
1 Lampenfassung . FI 32557. сз 
- 1 Glühlampe Fl 32796-1 2 
t | 2 | Linsensehraube GE ¿| maxis Dines 23 
1 | Leitung 0,5 (von C10 nach CIB osoen s. 
1 | Leitung 05 (von C10 nach C13). - 
1 | Leitung 1,5 (von D3 nach D4).. Я 
1 | Leitung 15 (von D3 nach D4) RER < 


‘Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А-О. 


Baugruppe 
262.204 


Seite 1 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragflügel links 


Rollwerk links 


Rollwerk links 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadeners 


Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Messerschmitt А.О. 


Baugruppe 
262.204 


Seite 2 


Been 


Unbetugte 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A.G. 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpf 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragtlügel links 


Rollwerk links 


Untergruppen-Übersicht 


Baugruppe 


262.204 


Seite 3 


Orts. | Vorkommen Seite 
A Benennung Untergruppe See 
1 1 Öl-Luftfederbein 8-3839-09 5/1 
2 1 Bremsrad 840x300.. 8-2062 A-1 5/5 
3 1 Bremse links 8-2160 А-1 5/6 
4 1 Bremse rechts 8-2160 B-1 5/7 
5 1 Schlauch 840 300 - * 58 
6 1 Decke 840300 . 8-8042 B-2 59 
7 1 Bremsleitung 262.204-005 ла 
8 1 Obere Abdeckung .. 262.204-013 9 
9 1 Untere Abdeckung 262,204-004 9/20 


Arbeitszylindereinbau für Rollwerk 


siehe Oldruckantage im Flügel links 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A-O. 


Baugruppe 


262.204 


Seite 4 


LoS 
K 


ўз 


RD 


ache schadenersatzpflichtig 


Unbefogte Verwendung it strafbar und m 


Ausgabe: Oktober 1911 


adenereatzpflichtig 


Unbelugte Verwendung ist strafbar und macht 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragflügel links 


Rollwerk links 


Baugruppe 


262.204 


Werk: Be- 
Werk ene Benennung Ersatzteil, Sea 
- 1 Öl-Luftfederbein . 8-3839-09 1 
' | 8 | зыканын 18:40 раме 2 
1 | 8 | ES 1 LEN 839A 3 
т [в | Sean TN 4 
- 1 Bremsrad 840 x 300 | | 8-2062 А-1 5 
_ 1 Bremse links VDM, 8-2160 А-1 6 
- 1 Bremse rechts | 8-2160 B-1 Y 
_ 1 Schlauch 840 x 300 Lieferant | _ 8 
1 Decke 840300 . ] Hannover 8-8042 B-2 9 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А.С. 


эпдәцийнгтизшәрецә pews pun rt ун 3unpuasuaA Зардап 


Seite 6 


262.204 


Baugruppe 


Ausgabe: Oktober 1944 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzfichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragflügel links 


Rollwerk links 


Baugruppe 
262.204 


Seite 7 


онем 


иын [Stick Benennung Ersatzteil.Nr. 2 жог 
- 1 | Bremsleitung, vollständig . 262.204- 005 1 
mit Orta 2-21 
воме. 202204005 Hoo | з 
= Sehlauchltung 5x510 RoN 181004 3 
' T-Stück 6 010032 4 
Sehlauchlitung 5x440 RON 81064 5 
Roheeitungskupplung M14% 1,5 RON 183354 5 
' Ringstutzen ме” LEN men 1 
' Hohlschraube 141 LAN 183862 H 
з Dichtring Mo Vis N 
' Scheibe ла ` gen ю 
в Dichtring A 14x18 DIN 7603 п 
1 Spannbiech 005 | 12 
' Band 9800 LEN 18191 з 
1 Spanner 95 Lia м 
Rohrleitung 202204-005 но | 15 
Sehlaucheitung ` 5x440 RON 181064 16 
Rofetungskuppting э... M14 1,5 RON 183354 п 
1 Schelle .. ша d ж 262.204-005.003 18 
i Schelle EE 20220-00002 | 19 
1 Sechskantschraube.. 2 MOX12 LEN 14180. 20 
1 Sechskantmatter мв ` apos: | 21 


Ausgabe: Oktober 1941 


Messerschmitt А-О. 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflchtig. 


Baugruppe 


Ersatzteil-Liste Tragflügel links 262. 204 
Me 262 Rollwerk links ا‎ 
Seite 9 
Werk | | ш. 
Werk een ана Бааша аа 
_ 1 Obere Abdeckung, vollständig .... зей 262.204-013 1 
el. 202204-013 ном 
J amam 
з [м | ваша... anno | з | ш 
en 
r | 8 | неа могао омез 4 
3 | 8 | зонам з” Він Н 
Н 
1 8 | Sechskantmutter мв AGON 14487,2 7 
кын í Я РА | в 
А fo a жыйыш че 
' Role A 262200001027 | ю 
' D SR s Vos п 
' | 2 martirio ПШ малю Ша ida n 
тра | Sebe ае : A isos 13 
' 


2 | Капе... й M8 LEN 14488 14 
1 | Fahrung..... RES 202.204013 H003 | 15 
1 | Fünrung Я 4013 H004 | 16 
4 | Senksehraube ч 9 Ge wa au DIN 9033 17 


1 
' 6 й 8 LEN 1453341 18 
1 4 | Sechskantmutter ..... N M8 AGGN 14487.2 19 
1 | Haken ike й 204-013 H005 | 19а 
П 4 | Senkschraube S же | M6440 DINGS 19b 
3 4 зеһеве............ s ва BEN 14520 19с 
1 4 iskantmutter x й MO LgN 144831 194 
1 | Untere Abdeckung, vollständig Bas 262.204-004 20 


mit Orts-Nr, 21-20 


1 1 | Beschlag ...... бай 2022000403 

1 4 | Senkschraube ..... | M06245 JUN 14154 

3 4 | Senkscheibe А ба BEN 14520 

1 а | Scheibe в LgN 14534,1 

1 4 | Sechskantmutter , Mö AGGN 14487.2 
1 | Kal........ ОЧ Se 262.204-004.002 

1 2 | Senkschraube M8) 85 JuN 14154 

j 2 | Scheibe 5 E LEN 14533.1 

П 2 | Sechskantmutter MS AGGN 144872 

1 2 | Senkschraube .. R M8530 Ји 14154 

' 2 | Scheibe . в LEN 14533.1 

П 2 | Sechskantmutter М8 AGGN 144872 

1 2 | за 8-3830.03-386 

' 1 | Sechskantschraube. M 16x80 LN 14180 

í 1 | Scheibe . 16 LEN 149331 

' L | Kronenmutter...... M16 x 1,5 LEN 14488 


Ausgabe: Oktober 1044 Messerschmitt A.G. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatztell-Liste 


Me 262 


Tragiliigel li 


Querruder links 


з 


Querruder links 


Ausgabe: Oktober 1943 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Baugruppe 
262.307 


Seite 1 


Messerschmitt A.G. Augsburg 


Baugruppe 


Seite 2 


262.307 


Ausgabe: Oktober 1943 


Messerschmitt A.G, Augsburg 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflchtig 


262.307 ` 


Seite 3 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragflügel links 
Querruder links 


Untergruppen-Übersicht 


Orts. | Vorkommen 


1 1 Querruder, innen links Я š 262.307-Z 001 51 
2 1 Nasenkasten, links H й 262.307-001 5/2 
і 3 1 Holm А . a 262.307-002 5/9 
4 1 Flettner, links ..... 262.307-006 5/12 
5 1 Querruder, außen links ............. 262.307-2 002 7/1 
6 1 Nasenkasten, links. .... a6 262.307-011 7/2 
7 1 Holm s 0 fii SA 262.307-012 ти 


Uabefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersat 


Ausgabe: Oktober 1943 Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 


262.307 


Seite 4 


| 
d КЕ 
а 


Aungaher Oktober 1044 


Messerschmitt A.G. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Ersatzteil-Liste Tragflügel links 262.3 07 
Me 262 Querruder links | и 
Seite 5 
Werke ош] в. 
Werk шк Benennung Ersatateil-Nr. KE | merkung 
- | 1 | Querruder, innen links, vollständig 262,307-Z001 | 1 
mit Orte 2-28 
- 1 Nasenkasten links, vollstindig............. 262.307-001 2 
з I u [йр ууннун» 202.307.001.001 3 
з [1 | преза 202907001002 | 4 
з [1 | Rippesa ма | 5 
' | Rippe 6 ү атол Hoo | 6 
гра [Авача : а 2623000106 | 7 
1 | 1 | дайнын man | в 
1 | 2 | Ausgeictgewicht зно | ва 
1 Holm, vollständig . 262.307—002 9 
= 1 Lager 262,307-002 H 001 10 
r | оне... BLD 10 DINOS " 
= 1 Flettner, vollständig. . . son 262,307-006 12 
' Га hom... aam | ts 
' | 1 [нат 202307000004 | 14 
3 | 2 (иеа Sam | 15 
3 1 Lagerstück .307-006.002 16 
з 13 [ыш EE 17 
r | 3 | aytingerstite o | тбх3й LAN 18204 18 
1 | 1 | Ausgieichgewich 7-000005 | me 
1 [нам е 26230-006 ноот | 10 
Н 1 Kugellager й > ç + ii йөз Вт DINL89 
1 |е | Seehakantsehraube........ Inte DIN 0380 
1 | в | feiss, ШШШ | M6 AGON uer 
= | : lues, KR 20201-007001 | 25 
3 1 Rippe 2... . . 262.307-007.001 24 
s [а | sea бя 202307003007 | ж 
т | 5 | Senkschraube ШШ | mais DINGS D 


зё 


Baugruppe 


262.307 


Seite 6 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A.G. 


Unbefagie Verwendung ist strafbar und macht sehadenersatzpflichtig 


м. schadenersatzpflichtig. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und ma 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragflügel links 
Querruder links 


Baugruppe 


262.307 


Seite 7 


'erk= |. Be- 

Werte ben Benennung zeen SC 
1 | Querruder, außen links, vollständig 262.307-Z 002 1 
_ 1 Nasenkasten links, vollständig... 262.307-011 2 
ЧАКЫ ern желин woot | з 
торт | Ашин ES 
IIIe sro | з 
besen ES 
a [1 маноз zero | т 
з [Ташен вазоны | з 
з | i | Rapes ars | 9 
OD m | 0 
£ 1 Holm, vollständig 262,307-012 11 
j aw aa zur | 12 
1 | оставе Lann Dino з 
з | í ааыа ee or | 14 
з |í | sien. 2 на 
1 | | заана А мол ць 
1 | вчене nam чата з 
O toi ` 16 
1 | a | seme IL" ша n 
' |! | maaa : MIO LEN 14488 Н 
d | еман | мола щн 1 
ne Wë ме" чна % 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 


262.705 


Ersatetll Liste Tragtlügel links 


Me 262 | Kraftstoffanlage im Tragflügel links | 


Seite 1 


Kraftstoffanlage im Tragfliigel 


links 


ў 
і 
3 


Ausgabe: Oktober 1984 | 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Messerschmitt А-О. 


rar und macht schadenersatzpflichtig 


Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 
262.705 


Seite 3 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragfliigel links 
Kraftstoffanlage im Tragflügel 


Untergruppen-Uber: 
Orts. [Vorkommen esa 
brs in Benennung Untergruppe ae 
Baugruppe 
1 1 Rückschlagventil 19-1770 A 5/8 
2 - Leitungen mit Halterungen s: 5 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersat 


Ausgabe: Oktober 1044 ‘Messerschmitt A.C. 


Anıpmdzyesmunpeyps peu pun segjens эн Sumpuamsen aE FE 


м 
е 
ам 
SN і“ 
295 
¿0 2 


Baugruppe 


262.705 


Ersatateil-Liste Tragtlügel links 


Me 969 | Kraftstoffanlage im Tragflügel links 


Seite 5 
- 1 Rückschlagventil. 2 D 19-1770 A 8 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpt 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 
262.911 
Seite 1 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragflügel links 


Betriebsgeräte im Tragflügel links 


Betriebsgeräte im Tragflügel 


links 


 Ausgabe: Oktober 1944 
Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Messerschmitt А.О. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragfliigel links 


Betriebsgeräte im Tragflügel links 


Untergruppen-Übersicht 


Baugruppe 
262.911 


Seite 3 


Vorkommen 
Orts- te 
> in Benennung Untergruppe 0510, 
Baugruppe 
1 1 Leitungsstrang im Tragflügel links 262.911-Z 001 51 
2 = Leitungen = 7 
3 - Befestigungsteile = 5 und 7 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 


262.911 


Seite 4 


Unbefugts Verwendung ist strafbar und macht schadenersatspflichtig 


“Messerschmitt A.G. 


Baugeuppe 


262.911 


Seite 5 


Tragfliigel links 


Betriebsgeräte im Tragflügel links 


Se 


Werk- |. ч а] Ве 
Werke sua Benennung Ersatzteil. каке 
— | 1 | Leitungsstrang im Tragflügel links, vollst. 262911-2001 | 1 
mlt ободи. 225 7 
r | тешне 262.011-003 H 002 
orte rent 
з | в | Flansendoppeisutzen Io раве 3 
з | 1 | Flansendoppeitutzen 8 DIN7616 на22 
3 а | Flanschdoppelstutzen `. 13 DIN7616 назі 
` | 2 | tinsenschraube мало DINSS n 
' | 2 | sechskantmntter Ma AGONI4872 5 
— | í | Robrieitung Ач 1400 BIN18150.1 f. Gasdruck т. нама | е 
' | Rohrleitung A4 1400 BENISISO.1 f, Einspritzdruck sooo | 7 
- [а 1500 BIN 1810.11. Oasdruck v. V. 
y heibenspilung « 291-001003 | 8 
ў 1 | Rohrleitung В4 1500 BIN 1150.1 für Schmierstoft- 
© druck , 12.011 001,004 o 
H 1 | Rohrieitung D4 (1500 MEN 81621 ohne Schlauch 28201100107 | ю 
{| = | í | Ronnenmg 041500 MeN 181621 ohne Schlauch 02911-001008 | 11 
Ў. [з оа er 2291-0400 | 12 
z| 6 3 | Schutzstreifen .................. ıs. | 13x110 LWEN 18195.1 13 
F| з | 3 | хапсе шшш | 1x38 Men 15815 14 
Е а 4 | Linsenschraube сое | M4X10 DIN 85 15 
{| 1 | 2 | Linsensehraude BR M4X25 DIN 85 16 
zl 1 | 5 | Sechskantmatier o. IS мї apen | іт 
H 4 | Doppeistutzen Я as НЕТИ 18 
1 ‚Schlauchleitung für Gasdruck h. T. . КОШ 4x620 вох 181064 19 
1 | Schlaucheitung für Einspritzdruck ... 45620 RON 181004 20 
1 | Schlauchleitung für Gasdruck v. V. oder Scheiben- 
эрй о... "| 4x620 RON 81064 
1 | Sehlauchleitung für Schmierstottdruck 4x620 RON 181064 
Leitungen vor dem Ноіт.................... - 23 


siehe Öldruckanlage im Tragiligel links 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 
262.911 


Seite 6 


| 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatapflichtig 


Ersateteil-Liste cdi Bee Pree і 
Me 262 | Betriebsgeräte іт Tragflügel links CU _ 
Seite 7 
Tem 
Werke | pe 
Werle each Benennung EN Сара 
Leitungen 
— | 1 | Roneitung оз 4000 BIN 181814 s 22911-00105 | 1 
т leiden D 44000 BIN 181011 ame | 2 
з | 2 | aesentauch l| An am схіле 3 
5 | ° | зенан au ann | 4 
` | 7 | Rundsehene А 2x8 маймі 3 
a Eee acs Малю DINSS Й 
С Д. | sdwanmanar ann ШШШ ма on sera | 7 
lala ss.) ; 2x8 HEN 138081 H 
' | 2 | аны nn SI мало pings H 
' | Kee : мі" nova | 1 
2 
1 
Н 
š 
| 


Baugruppe 
262.703 


Seite 1 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragflügel links 
Bediengestänge im Tragflügel links 


Bediengestänge im Tragflügel 


links 


Н 
š 
š 
H 


Unbefugte Verwendung ist strafnar 


Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


“Messerschmitt A.0 


Baugruppe 
262.703 


Seite 2 


Messerschmitt A.G. 


Tat strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Unbefugte Verwendung 


Baugruppe 
262.703 


Seite 3 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragiliigel links 


Bediengestänge im Tragflügel links 


Untergruppen-Übersicht 


Vorkommen 


Baugruppe 
1 1 Bock mit Einfachwellen 262,703-001 5/1 
2 $ Bedienstange 15270 JuN 87729 5/21 
3 1 Umlenkwelle 262.703-002 5/22 
4 1 Bedienstange ..... 15 x 1345 JuN 87729 HU 
5 1 Umlenkung .. 262.703-004 тр 
6 1 Bedienstange 262.703-005 714 


i 
ў 
Н 
і 
ў 


Ausgabe: Oktober 1044 Messerschmitt А-О. 


Baugruppe 
262.703 


Seite 4 


Trennstelle т. Führerraum 


Tronnstelle z. Flügel rechts 


Oktober 1544 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig, 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Tragfliigel links 


Me 262 | Bediengestänge im Tragflügel links 


262.703 


Baugruppe 


Seite 5 


oneni] Be 
Stack Benennung Ersatzteil-Nr. Kenn- | merkung 
ES 
1 | Bock mit Einfachwellen, vollständig . 262.703-001 1 
mit Orts-Nr, 2-20 
1 | weite... 15x112 JuN 87702 2 
1 | Abstandsbuchse 3 Jun 17014 3 
2 | Lager : 10 Ju 87739 4 
1 | Adstandsbuchse " Jun 17014 5 
1 | Einfachhebet 80 Jun 87089 6 
1 | Einfachhebel, ло Jun 87089 7 
2 | Hebeinabe . 24 “Jun 87096 8 
1 | wene А 19102 JuN 87702 H 
1 | Abstandsbuchse .. 3 JuN 17014 io 
2 | Lager 10 Јам 87739 n 
1 | Abstandsbuchse " Зах 17014 12 
1 | Einfachheet 80 JUN 87689 13 
1 | Eintachhebel 10 JUN 87689 1 
2 | Hebeinabe . 2 Jun 87698 15 
1 | Bock . a 262.703-001.001 16 
в | Sechskantschraube. мох LEN 14179 17 
8 | Sechskantmutter .. M6 AGGNI44B72 18 
4 | Sechskantschrauhe Ee мбх2в LEN 14179 19 
4 | Sechskantmutter —— | ме AGGN144872 20 
1 | Bedienstange 15> 270 JuN 87729 21 
1 | Umlenkwelle, vollständig . 262.703-002 2 
mit Orte. 23-31 
1 [.Нахіваве....... айн 25 JUN 87088 
1 | рор наў 100 Jun 87690 
1 | Scheibe . en 245 Ји 14508 
1 | ee Канае 1047 JUN 87725 
2 | Abstandsbuchse 6 Jun 17014 
1 | Böckehen 262,703-002.001 28 
2 | Sechskantmutter M8 ` AGGN 144872 2 
2° | Sechskantschraube. M6x16 DIN 9380 
2 | Sechskantmutter M6 AGGN14487.2 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 
262.703 


Seite 6 


ei macht schadenersatzpflichtig, 


Unbefugte Verwendung ist strafbar 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А.а, 


Ersatzteil-Liste Tragflügel links 262.703 
Me 262 | Bediengestänge im Tragflügel links | 2292 | 
Seite 7 
Werk- Dr) ве 
Werks (stock Benennung Ersatatell-Nr. ЖЕ нашае 
_ 1 Bedienstange ............. Aen 15x1345 JuN 87729 1 
- 1 Umlenkung, vollständig 262.703-004 2 
mit One. 3-13 
a ae ee ER 2027103-004001 | з 
' | í | Anstandsbucnse | 202703004003 | 4 
' |1 | Blech. ў жолмо | 5 
' | | екшиш. оха Lem ў 
' | 2 | Scheibe й GE 202703004004 | 7 
3 | 5 [вне] so un amao в 
3 | 5 | EAN о мв ° 
_ | : [называв ў ШИП җ Unsen 0 
` |: | конете MI un gn ue n 
1 | 4 less р. EEE Masi us 12 
1 [а | Sechskantmutter 1; Î wa age | is 
E| — | 1 | Bedienstange, vollständig 262.703-005 14 
i 
ў 
1 
ў 
Н 
1 
3 
š 
3 
feet Een 


D 


Baugruppe 


262.909 
Seite 1 


Ersatzteil-Liste Tragflügel links 


Me 262 Oldruckanlage im Tragflügel links 


Oldruckanlage im Tragflügel 


links 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersat 


Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Messerschmitt А.О. 


кенарда Gestengs 


а 


Baugruppe 
262.909 


Seite 3 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragflügel links 


Oldruckanlage im Tragflügel links 


Untergruppen-Übersicht 


Orts. | Vorkommen 


оне Va Benennung омыр» | „5% 
вацтирре 

E - Arbeitszylinder-Einbau für Fahrwerk . - 5 

2 - Arbeitszylinder-Einbau für Restabdeckung....... - 5 

3 - КАН ra - 7-9 


š 
i 
š 
3 
ў 
ў 
і 
i 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A-O. 


Baugruppe 
262.909 
Seite 4 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpf 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragflügel links 
Oldruckanlage im Tragflügel links 


Baugruppe 


262.909 


Seite 5 


Werte ec Benennung rate. SE | meriang 
Arbeitszylinder-Einbau für Fahrwerk 
— | 1 ausgeet 90 O; 25 nn mono |н 
' |1 ens юу MeN 438 Л 
| Зам BU | 2 
| фе; sn D 3 
Калена: Dan LAN 14488 i 
пат ta ым [ным 
De Dr o А 
ЕКА хва ° 
doe D, DEEL, ` (es 
1 нава. D GE б 
2 Dichtring... й 18 LEN 18611 8 
1 | Ösenkopf . 262.204-003 Н 001 9 
1 Trennstelle . 262.000-002 H 001 10 
1 3 Linsenschraube ER M4x10 DIN85 " 
1 3 Sechskantmutter M4 AGON 14487.2 12 
Arbeitszylinder-Einbau ftir Restabdeckung 
1 | Ss-Arbeitszytinder 40 0 EEA 19-2504.160 C нь ві 
- 1 | Einfachwechselventil .. к 19-1738 А-1 нп 
i [even улыл. zem zm 1001 | suo 
1 Hohlschraube . eens . LgN 18386.1 13 
аа Па ne arena LEN 183621 й 
- 1 | Übergangsstutzeı LEN 18383,1 15 
ШЕ КП 18 
a | i| kot Wan | 17 
UJ e цтв т 
1: а ee Е CAN 18191 в 
з | 1 [шшш ; DIN 2052 ныя 
s. амана ент 7, w 
1 | rammer WEE nt [зане 
REG Au Soa E 
з | be TG a 
з |: | Dewa. Lana 2 
ME бю Zu [ваць 
kee 10:36 0000948 А 
' | 1 | scene: a нызы а 
1 | Ne Me UI a 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 


262.909 


Seite 6 


gl ZL 91 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragilügel links 


Oldruckanlage im Tragflügel links 


Baugruppe 


262.909 


Seite 7 


Een 
wert” [stk Benennung Ersatzteil-Nr. dee, 
ЕЯ 
Leitungen 
1 | Roheleitung B 81000 BIN 18152. 22009-00101 | 61 Hb 
5 | 2 | sehtauch . . 262.809.002.001 1 
1 2 Rohrschelle 12 HSN 15808.1 2 
1 2 Linsenschraube . M4x10 DIN85 3 
1 | 2 | Secnskantmutter M4 AGGN um 4 
1 | Rohrleitung B 8x550 BIN 18150." ` 262.909.001.002 | 68 Hb 
3 | 1 | Doppeistutzen.... 8 мехівиз Hb 40 
1 1 Sechskantmutter M16x1,5 MeN 18344 5 
1 | seenen. 19-1707 C "welt: 
' [1 | Boek . 262,910-002,001 в 
' | 6 | Linsenschraube махо DIN85 1 
' | ° | Sechskantmutter ` Má AGON 144872 8 
3 Übergangsstutzen 86 LEN 18383.1 9 
3 Dichtring. 14 LN 8611 0 
- Schlauchleitung 8x870 RON IBI06.1 оон 
' Rundschete 1x18 MeN 15815 " 
' Linsenschraube 21; малю DINGS 12 
1 Sechskantmutter . M4 AGON 14487.2 13 
3 1 Winkelstúck , 8 DIN 92052 Hb 50 
= |! | Sehiauchteitung 8x320 RON 181061 41 Hb 
= 1 Schlauchleitung . , 8x400 Ком 18106.1 42 Hb 
1 | Rohrleitung B 6x550 BEN 18150. : 262.009-001.005 14 
1 | Sedan... 262909-002002 | 15 
1 1 Rohrschelle ... 10 HSN 15808. 1 16 
1 1 Linsenschraube М4х10 DIN85 17 
1 Sechskantmutter . M4 AGON 14487.2 18 
1 | Doppeistutzen. вв DINO 19 
= 1 | Sehtauchleitung і 6500 Кох 181064 20 
Leitungen vor dem Holm 
= 1 | Robrleitung B 131400 BEN 1815041. 262.909-005.001 ` | 21 Ha 
3 Ц рорреівіцізел................... B13 DIN 7611 Ha 23 
1 Rohrleitung В 8 1400 BEN 18150.1 262.909-005.002 22Ha 
3 | Übergangsstutzen вало DIN 7612 Ha 24 
1 | Schtauchleitung 13x500 RON 18106.1 23 Ha 
1 Kupplungshälfte, 13 RON 18306.8 На 26 
1 Überwurfmutter 32 RoN 18303 21 
1 ‚Schlauchleitung . 10x600 RoN 18106,1 24 На 
1 | Kupplungshalfte 10 RON 18306.7 На 25 
3 | 1 | Oberwurtmutter B20 M30x1,5 DINTOOG | 22 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А.О. 


Peas pen pun zeqyens Stee эрш 


Unbefugte Verwendung ist strafbar 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 |Oldruckanlage im Tragfliigel links 


Tragflügel links 


Baugruppe 


262.909 


Seite 9 
Orte 
Werk- oder | B 
‘tart (шек Benennung Ersatzteil-Nr. Са Basch 
Leitungen im Radraum 
1 | Rohrleitung B 6 1100 BIN 181521 .. 262.909-006.001 1 
1 | Rohrleitung B 8 < 1100 BIN 18150.1 00-00002 [сінь 
1 | Rohrleitung B 8 «1100 BIN 181 262.909-006003 | 63 Hb 
5 | 1 | schlauch. SC 262.909-006.004 2 
5 | 2 | schlauch Я 262.909-006.005 3 
' | 1 | Doppetseitige Scheite 3x13 Dem 4 
' | 2 | Linsenschraube магію DINSS 5 
' | 2 | Sechskantmutter M4 AGON 144872 в 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A.G. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersat 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragtlügel links 


Elt. Anlage im Tragflügel links 


Elt. Anlage im Tragflügel 


links 


Ausgabe: Oktober 1944 


Änderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Baugruppe 
262.948 


Seite 1 


Messerschmitt A.G. 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А.О, 


Baugruppe 


262.948 


Seite 3 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragilügel links 


Elt. Anlage im Tragflügel links 


orts- [Vorkommen Sdt 
“Yg in Benennung Untergruppe Bac? 
Baugruppe 
1 1 Heizbares Staurohr ..... . TA Fl 22264-1 5 
2 - Leitungsgeräte und Leitungen ....... - 5 
3 = Befestigungsteile : - 5 


H 
Н 
i 
E 
i 
i 
: 
і 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 


262.948 | 


Seite 4 


а 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersstzpfichti. 


‘Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А-О. 


rsatzteil-Liste Tragflügel links 262.948 
Ме 262 | Ек. Anlage im Tragflügel links | 
Seite 5 
гае 
werk | ` ie | ве 
Werk saa Benennung езана E 
1 Heizbares Staurohr Fl 22264-1 D4 
` [а [званне ss | 4 
Leitungsgeräte und Leitungen 
уз 
a а E | 
РЕЛЕ я мэ 20 ык 
та | sechskantmutter ТА Авом анта 
1 | Leitung (von VS nach 30) 
1 | Leung 15 (von V35 nach van | 
1 | ашар 138 (von У 38 nach V 38) 
Befestigungsteile 
в | a [ше ’ eat um | 4 
Y 11 | mai: раз. MeN 15815 5 
Ў: | Ier, Малю DINGS Н 
І]: | semana y Ма" Vie | 7 
Ў Y Bee Ma15 DINGS H 
Д і [з (Vene ч Bas ` 
i Bine нн КОР, Ба 
Ен, Anlage in Randkappe siehe Baugruppe Lose Tell 
im Flügel Ins 
] 
SE SE 


< 


ERSATZTEIL-LISTE 


Me 262 


TRAGFLUGEL RECHTS 


D 


MESSERSCHMITT A.G. AUGSBURG 


Messerschmitt 
А.С. 


Baumuster panne Ме 262 


аал Me 262 Band 2 


Anderungsmitteilung 


nr. 19/262/10 


Blattzahi 1 ` BI, 1 


Ausgabe: Oktober 1943 


Stücke 
Seite | Зам 


Orts-Nr, [тше 
тешр 


Benennung 


Ersatzteil-Nr. 
Flieg-Nr. 
Normteilzeichen 


Austauschblatt 


Werkstott | netten 


Baugruppe 262.508: 

Lose Teile im Flügel rechts 

Seite 1-9, Ausgabe Oktober 1944, neu 
Grund: 

Befestigung für Deckel geändert, neue Deckel 
sowie Abdeckblech nachgetragen 


austauschen 


Baugruppe 262.205: Rollwerk rechts 
Seite 1-9, Ausgabe Oktober 1944, neu 
Grund: 

Osenkopf entfernt (gehört zum Lieferumfang 
Arbeitszylinder), Bremsleitung sowie obere und 
untere Abdeckung geändert 


austauschen 


Baugruppe 262.308: Querruder rechts 
Seite 3-7, Ausgabe Oktober 1944, neu 
Grund: 

Ausgleichgewichte nachpetragen 


austauschen 


| 
! 
i 


Baugruppe 262.706: 

Kraftstoffanlage im Tragfliigel rechts 
Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1944, new 
Grund: 

Rückschlagventil nachgetragen und 
geändert 


itung 


austauschen 


Baugruppe 262.710: 
Zusatzkrattstoffanlage im Tragwerk 
Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1944, neu 
Grund 

Zusatzkratistoffanlage im Tragwerk erscheint 
neu 


nach 
Baugr. 202.706 
einheften 


Baugruppe 262.912: 
Betriebsgeräte im Tragfliigel rechts 
Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1944; neu 
Grund: 

Leitungen geändert 


austauschen 


Bearb.: Keller 


берг: Jung 


Stand Oktober 1944 


Ausgabe: Oktober 1044 


Messerschmitt A.C. 


Anderungsmitteilung 


Baumuster u.Baureine Ме 262 


Messerschmitt 
АС. 


х.19!969!19 


Blattzahl 1 Si 


ване Ме 262 Band 2 


Ausgabe: Oktober 1943 


F Stück- Ersatzteil-Nr. 
Seite CH > q на N ween | Austausehblatt 
Orts-Nr. | im Flug- nung SENT an einheften 


em Normteilzeichen 


Baugruppe 262,704 
Bediengestänge im Tragllügel rechts austauschen 
Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1944, neu 
Grund 

Bedienstangen sowie Umlenkung geändert 


Baugruppe 262,910 Seite 1-7 
Öldruckanlage im Tragflügel rechts austauschen 
Seite 1-9, Ausgabe Oktober 1944, neu 
ошай Seite 8.1.9 


Index far Gerätenummern geändert, Leitungen kommt neu 
im Radraum kommen für Flüge rechts neu hinzu 
hinzu 


Baugruppe 262.915 
Öldruckanlage im Tragwerk entfernen 
Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1943, Dt weg 
Grund 


Arbeitszylinder für Restabdeckung wird im 
Tragflügel links eingebaut 


Baugruppe 262.907 
ЕН, Anlage im Tragflügel rechts 


Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1943, alt 


Baugruppe 262.949 
ЕН, Anlage im Tragtlügel rechts austauschen 
Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1944, neu 
Grund: 

Einbau der entfeinerten Elt. Anlage 


Baugruppe 262.924 a / 


FuG 16 ZY im Tragtliigel rechts austauschen 
Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1944, neu 


бф. 2 


Einbauänderungen 


Bearb.: Keller Gepr.: Jung Stand: Oktober 1944 


Ausgabe: Oktober 1044 Messerschmitt А.О, 


Baugruppe 
262.704 


Seite 1 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragflügel rechts 
Bediengestánge imTragflügel rechts 


Bediengestänge im Tragflügel 


rechts 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Messerschmitt А-О. 


Baugruppe 
` 262.704 . 


Seite 2 


са 
+ 
w 
юю 


Trennstelle 
a, Fúhrerraum 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A.G. 


‘Uabetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig. 


Baugruppe 
262.704 


Seite 3 


Ersatzteil-Liste Tragfliigel rechts 


Me 262 Bediengestänge im Tragflügel rechts 


Untergruppen-Übersicht 


ler _ EES 
I 

1 1 Bedienstange | 15x187 JUN 87729 | au 
АЕ 1 Umlenkwelle ....... de || 262.703-002 52 
š 3 1 Bedienstange | 15x1372 JuNST729 | au 
Н 4 1 Umlenkung . т E 262.704-004 5/15 
1 5 1 Bedienstange б E 262.703-005 5/21 
: 
¿ 


Unbefugte Verwendung is 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А.О, 


262.704 


Seite 4 


Baugruppe | 


+ 
e а гетит 
j 
Е A +1 


Unbefagte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A.C. 


schadenersatzpflichtig 


Undefugte Verwendung ist strafbar und ma 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragfliigel rechts 


Bediengestänge imTragflügelrechts 


Baugruppe 
262.704 


Seite 5 


онем 


Werk stück Benennung Ersatzteil-Nr. 3 Be 
_ 1 | Bedienstange. 151187 JuN 87729 1 
1 | Umlenkwelle, vollständig 262.703-002 $ 
mit олы 11 
— |1 | нешше JUN 87688 3 
= | 1 | Doppelhebel Jun 87000 4 
3 | 1 | Scheibe Jun 14508 5 
1 | 1 | Achse Ju 8725 6 
з | 2 | Abstandsbucnse 6 Jun 17014 1 
1 | 1 | Böckenen 2.703-002.001 8 
1 | 2 | Sechskantmutter M8 AGGN144872 9 
1 | 2 | Seehskantschraube M616 DIN 9380 10 
1 2 | Sechskantmutter | M6 AGON 144872 " 
| 
- 1 Bedienstange . 151372 JuN 87729 12 
- 1 Umierkung, vollständig 262.704-004 13 
тї она 14-24 
1 |í | Bock 202703004001 [м 
1 | 1 | Abstandsbucnse ; 282703-004003 | 15 
1 Га |a 202703-004002 | 16 
1 | a | Sechskantschraube Р 10234 мна 1 
1 | 2 | Scheibe 262,703-004.008 | 18 
з | 1 | Fitachhebel вр Jéis 
з | 1 | Einfachteber і 100 Jun 87680 
= | : | Hebelnabe 25 Јимвтов 
1 | 1 | Kronenmutter MIO іх 14488 
1 a | Linsenschraube магію DINSS 
1 | 3 | Sechskantmutter M4 AG0N14472 
1 Bedienstange 262.703-005 25 


Ausgabe: Oktober 1944 


‘Messerschmitt A-O. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Baugruppe 
262.910 


Seite 1 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragfliigel rechts 
Oldruckanlage im Tragflügel rechts 


Oldruckanlage іт Tragflügel 


rechts 


| Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
Baugru 


Messerschmitt A.C. 


zen 


macht schadenerssteptichtig 


Baugruppe 


Tragflügel rechts 
Wes 262.910 
Oldruckanlage im Tragflügel rechts کے و‎ 


Untergruppen-Ubersicht 


Unbefugte Verwendung i 


¥ Baugruppe pe Orts-Nr. 
E - Arbeitszylinder-Einbau für Fahrwerk - 5 
2 - 1ейипеп............... d = 7u.9 
3 - Arbeitszylinder-Einbau für Landeklappe .. - 9 


Ausgabe: Oktober 1044 


Messerschmitt А.б. 


Semer per pun seqens за Zunpuamanı запро, 


Baugruppe 


Tragflügel rechts 
262.910 
Me 262 Oldruckanlage im Tragflügel rechts 


Ersatzteil-Liste 


Seite 5 


One. 
Wer | stack Benennung Ersatzteil-Nr. kerm Aus 
Arbeitszylinder-Einbau für Fahrwerk 
1 | SAO-Arbeitszylinder 90 O; 275 Hub 10-2430215 F 
trans Ма, Эшит 
' | 1 | zweikantboizen ...... Я 20x64 MeN 14138 
' | 2 | sete š 202.204.003.002 
1 | 1 | scheibe ю LAN 145331 
1 |: | Kronenmutter M20 «1,5 LEN 14488 
3 | 1 | Ringstutzen E wn LEN 18334. 
3 | 1 | Homsenraue 1 (or 18386. 5 
3 | 2 | Dichtring 18 Leien в, 
3 | 1 | ңю шш. 18/8 ` Lo 18534. наз 
3 | 1 | Hohisenraube 8 шї 7 
3 | 2 | Dichtring їрп 8 
1 | Osenkopf . 262.204-003.001 9 
RH 1 Trennstelle . 262.910-002 H 001 10 
{| 1 [з | Linsenschraube WA DINGS " 
Ў] 1 | 3 | Sechskantmutter : ma лвахнаяа | 12 
3 
і 
і 
š 
D 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A.G. 


eme peu pun дереу ys} Su Een 


Baugruppe 
262.910 
Seite 6 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflictig. 


Baugruppe 
Ersatzteil-Liste Tragflügel rechts 9 62.910 
Ме 262 | Oldruckanlage im Tragflügel rechts 2AT _ _ | 
Seite 7 
8 Se 
Wer [stack Benennung Ersatzteil.Nr. a ганак 
Leitungen 
1 | кошейин 8.8250 вах зоа 20201-001005 [вень 
= 1 | steuerventil 19-1767 С wo | аца 
Ee 
© |1 ра S 220-00200 | 1 
11 6 омезае ШШ | weas отв 2 
"il, Мі" Ven: | з 
2 Übergangsstutzen 8/6 LgN 18383.1 4 
2 | онт [і "EE 5 
1 | комате B 8360 BIN SAT : ww 
E n КУ 
т | вакат: ШИ o MeN зы ` 
т | конен B 851006 Бат 262910001007 | o2 b 
3 |: | Suen E 28200-00200 |7 
' | 2 | понеке Re та Han 138081 в 
112 | meno 2 S> махо DINGS ° 
1 | 2 Ee M4 Wues | о 
ЖИН nahua ann 202010 002002 | 1 
' | 1 | конан РЕН n 
1 1 Linsenschraube гана 4 M4x10 DIN85 13 
1 | 1 | scchkantmutter 122; на" Au: | 14 
a manas upas 20201.00211001 | 1030 
1 Schlauchleitung .. ба абва 8x320 RON 18106.1 51 Hb 
(leo 8x450 RoN 181001 [зан 
1 | Ronrieitung B 6586 BIN 81301 202010.001008 | 15 
ы E шае anun х 202910-002003 | 10 
' |! [панамі то N 1508 i 
1 | 27 feier A SEES] мах Dinas i8 
i | ! | Sechikantmutter Be ма" Vue: | 10 
з | 1 | Doppetstateen ; BO DIN » 
Weg а Zen RoN 181001 a 
Leitungen im Radraum 
= | : | полнета В6х1050 BEN 1182.1 . 2200-000001 | 2 
= | | Rohrteitung 68% 1600 BIN 181501 202.010.000002 [зень 
1 | домените B 8x 1600 BIN 181301 200.00 | 12H 
s |: | samen. 9 22010-000004 [аз 
s |+ | бта ..:1:2 262910-000005 | 24 
' | | Dopmusenige see axi3 BININ з 
HEN e мао DINOS з 
1 | š | saute. Ма" Аса? | z 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 


262.910 


Seite 8 


Schadenersatzpflichtig 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Werk- 
stoft 


Stück Benennung 


Tragflügel rechts 


Me 262 Oldruckanlage im Tragflügel rechts 


Ersatzteil-Nr. 


Baugruppe 


262.910 


Seite 9 


теми, 
9 ‘oder Be- 


Kenn- | merkur 
збана | Merkung 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


Arbeitszylinder-Einbau für Landeklappen 


1 | FO-Arbeitszylinder 50 O; 140 Hub 
Lieferant: EC, Stuttgart 


1 | Sechskantbolzen 


' | sal w E 
ET аб 
1 | Doppelschloß ......... 

Lieferant; ЕС, Stuttgart 
1 | Verbindungsstück 
1 | Verbindungsstück 
5 | Hohischraube 


10 | Dichtring 
1 | Schraubstutzen 
1 | Dichtring. 

1 | Mute. 
1 

1 

1 


Schraubstutzen. .. 

Dichtring... 

Einfachwechselventil....er 
Lieferant: EC, Stuttgart 

1 | Obergangsstutzen... 

1 | Dichtring.. 

1 | Winkelstück . 


Leltungen vor dem Holm 


Schlauchleltung 
Doppelstutzen 
Rohrleitung B 0800 BIN 18150.1 +... 
Übergangsstutzen. оа 
Dichtring......... 

Winkeistück «u. 
Schlauchleitung 
Doppelstutzen. 
Rohrleitung D 4800 BIN 181462. 
Ringstutzen 

Winkeistück . 
Schlauchleltung 
Doppelstutzen 
Ronrieitung B 6x800 BIN 18150.1 . 


12 
мю 


6x300 
вв 


8/4 
16 

4 
4300 
B4 


16/6 
6 
6x300 
B6 


19-2385.140 В. 


DIN 9346 
LAN 145331 
LEN 14488 


19-1736 C 


262.010-004 H 001 
262.010-004 H 002 
LgN 18386.1 

LgN 18011 
264.715-004.001 
LgN 18611 
110.92-113.02 
LgN 18382.1 

LEN 18611 
19-1738 А 


LgN 18383.1 
LEN 18611 
DIN 92052 


RON 18106.1 
DIN 7611 
262.010-005003 
LEN 183831 
LEN 18611 

DIN 02052 

RON 18106.4 
DIN Têl 
262.910-005.004 
Lg 183841 
DIN 92076 

RON 18106.1 
DIN 7011 
262.910-005.002 


Ausgabe: Oktober 1944 


n 


Messerschmitt A-O, 


Baugruppe 
262.949 


Seite 1 


Ersatzteil-Liste Tragflügel rechts 


Ме 262 | Еіс. Anlage im Tragflügel rechts 


Elt. Anlage im Tragflügel 


rechts 


r und macht schadenerst 


Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Messerschmitt А-О. 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


le Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig. 


5 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Elt. Anlage im Tragflügel rechts 


Untergruppen-Über: 


Tragflügel rechts 


Baugruppe _ 
262.949 


Seite 3 


Orts- | Vorkommen i Sea 
м. in Benennung Untergruppe ө. 
Baugruppe 
1 - Leitungsgeräte und Leitungen . - 5 
2 - Befestigungsteile . - 5 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 


š 
= 
сі 
EI 
e 


- 


š 
1 
3 
H 
Y 
i 
Н 


Werk- 


таи rechts 


Baugruppe 


262.949 


Lieferant: Vorbrüggen & Co, данай 


Elt, Anlage in Randkappe siehe Baugruppe: Lose Teile 
im Flügel rechts 


в 
мот [Stack Benennung Ersatzteil-Nr. oe 
Leitungsgeräte und Leitungen 
2 | Listerktemme 2pol Г та Исп 
Lieferant; Radio-Rim, Augsburg eu 
r | 2 | Linsenschraube M320 DINSS 1 
1 | 2 | Sechskantmueter M3 AGGN 144872 2 
1 | Leitung 0,5 (von С nach C 12)... юс 
1 | Leitung 0,5 (von C 11 nach € 12)... Е 20C 
Befestigungsteile 
6 | i | Rowe 262.907-000.001 3 
' | 1 | Rundscheite,. 1x12 MeN 15815 4 
1 | 2 | Linsenschraube M 4x10 DIN85 5 
' | 1 | Sechskantmutter M4 AGON 144872 б 
' | 8 | Vota-Senelie E46 1 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А. 


Baugruppe 


262.508 


Seite 1 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragflügel rechts 
Lose Teile im Flügel rechts 


Lose Teile im Flügel 


rechts 


Unbefugte Verwendung ist 


Anderungsstand siehe letztes Bl 
dieser Baugruppe 


Messerschmitt A. 


Baugruppe 


262.508 


Seite 2 


Zoe Verwendung It strafbar und macht schadenersatzpflictig. 


Ausgabe 


Oktober 1944 


‘Messerschmitt A-O. 


Baugruppe 
262.508 


Seite 3 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragflügel rechts 
Lose Teile im Flügel rechts 


Untergruppen-Uber: 
Käre Benennung Untergruppe Onn: 
Baugruppe 
1 1 Deckel zwischen Rippe 2 und Rippe 4, unten 262.508-002 5/1 
2 1 Deckel zwischen Rippe 9 und Rippe 12, unten 262.508-004 57 
3 1 Deckel zwischen Rippe 13 und Rippe 16, unten 262.508-005 5/10 
4 1 Deckel zwischen Rippe 17 und Rippe 20, unten 262.508-006 5/14 
5 1 Düsenblech zwischen Rippe І und Rippe 5 262.508-007 5/17 
6 1 Düsenblech zwischen Rippe 7 und Rippe 13 262.508-008 5/20 
7 - Verkleidung zwischen Rippe 13 und Rippe 21 des 5 
8 = Handlochdeckel. NE - 5 
9 1 Flügelübergang .. pye. 262.508-011 H 
10 1 Einheitsanschlußgelenke $ 262.507-020 1\1 
u 1 Randkappe. р 262.508-001 9 
12 - Elt, Anlage in Randkappe, rechts вё 9 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


‘Ausgabe: Oktober 1044 Messerschmitt A-G. 


Baugruppe 
262.508 


Seite 4 


1 Arr im Flügel inks 


т 


10 


Messerschmitt A.G. 


Unbetugte Verwendung ist strafbar ind macht schadenersatzpflichtig 


it schadenersatzpflichtig, 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und n 


Stin: Tragflügel rechts es 
Me 262 Lose Teile im Flügel rechts = |__| 
Seite 5 
ep 
Werk- oder Be- 
Werle ener Benennung Ersatzteil-Nr. K | merkung 
— | 1 | Deckel zwischen Rippe 2 und Rippe 4 unten, ene 
vollständig 262.508-002 1 { Dar gegen 
JEE, 
1 | 32 | senkschraude мохіз DINGS 2 
1 | 8 | Senkschraube M x30 DINGS 3 
1 | "n | seoozej 8x30 MeN BII 4 
1 | ° | scheibe 8 LEN 14533.1 5 
1 | o | Kronenmutter M8 LEN 14488 в 
— | 1 | Deckel zwischen Rippe 9 und Rippe 12 unten, 
vollständig 262.508-004 
1 | 20 | Senkschraube MOxIS DINOS 8 
1 | 13 | senkschraube . M6x25 DINO 9 
` | 1 | Deckel zwischen Rippe 13 und Rippe 16 unten, SNNN 
ven. — š 262.508-005 ШЕ 
JEE 
1 | 34 | senkschraube мохіз DIN63 u 
1 | 12 | Senkschraube M6X20 DINGS 12 
13 
| 1 | Deckel zwisehen Rippe 17 und Ripe 20 unten, 
vollständig 262.508-006 u bar pegen 
КУ] 
ı1 | 39 | Senkschraube й DINGS 15 
16 
1 | Düsenblech zwischen Rippe 1 und Rippe 5 
vollständig fines 262.508-007 17 
1 21 Senkschraube se . DIN63 18 
1 9 Senkschraube S a . . ‚| M5x12 Don 19 
— | 1 | Diisenbiech zwischen Rippe 7 und Rippe 13, 
vollständig а ; 262.508-008 | 20 
' |z | senkschraube M6x15 DINGS a 
2 
1 | 23 | senkschraube . M5x12 DINGS з 
Teile für Verkleidung zwischen Rippe 13 und 
Rippe 21 
- 1 | Verkleidung zwischen Rippe 13 und Rippe 17 262,507-009 4.001 | 24 
= 1 | Verkleidung zwischen Rippe 17 und Rippe 21 202.07.009 4002 | 25 
1 | 1 | Senksenraube M6x40 DINGS 26 
Handlochdeckel 
3 | 1 | Deckeibiech . 20208-010001 | 27 
1 | 32 | senkschraube M6x15 DING 2 
з. 2 Deckelblech 262.507-010.002 29 
3 | 1 | Deckeibiech 262.507-010.003 | 30 
з | 1 | Deckeibiech 252307-010004 | 31 
1. | 60 | senkschraube мбх1з DINGS 32 
— [а | Decker 262.501-003 ною | 33 
1 | 5 | senkschraude Wou DINGS за 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A-O. 


Baugruppe 
262.508 


Seite 6 


nur im Flügel links 


аг und macht schadenersatzpflichtig 


‚gie Verwendung ists 


Ausgabe: Oktaher 1941 


Messerschmitt А-О. 


і 


ist strafbar 


Unbefupte Verwen 


Ersatatell-Liste 


Me 262 


Tragflügel rechts 


Lose Teile im Flügel rechts 


Baugruppe 


262.508 


Seite 7 


- 1 | Flügelübergang, vollständig 262.508-011 + 
= ў Einheitsanschlußgelenk 262.507-020 17 
1 3 Überwurfmutter A 16,345-012 
1 1 Gelenkkopf хино: А 16.345-011 


А 10,345-010 


Ausgabe: Oktober 1944 


‘Messerschmitt А-О. 


schadenersatzpflicht 


Unbefugte Verwendung Ist strafbar und maci 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragflügel rechts 
Lose Teile im Flügel rechts 


Baugruppe 


262.508 


Seite 9 
es 
Werk: | ве 
Чад [Stück Benennung SE | meriang 
ie 
— | 1 | Randkappe, vollständig 262.508-001 ll 
mit Orts-Nr. 2-13 rere 
1 | schate 202.508-001 H005 | 2 
3 
' | Rippe. 262.508-001 H004 | 4 
т [1 | Kappe. 2508-001 H001 | 5 
' | 5 | Linsenschraube M4x15 DIN85 8 
' 1 | sun. 202.508-001.008 т 
í | 1 | scheibe. % 6 LEN 145331 з 
' 1 | Sechskantmutter М6 AGON 144872 9 
1 1 | sechscantbolzen 6x65 DIN 9344 10 
1 H Scheibe e D LgN 14533,1 u 
' 1 | Sechskantmutter ... M6 AGGN 144872 12 
1 1 Sechskantbolzen .. > Е 6x21 DIN 9344 13 
' | 1 | scheibe. š 6 LEN 145331 14 
' 1 | Sechskantmutter о... ме AG0N144872 15 
Elt, Anlage in Randkappe, rechts 
` | 1 | Lampentassung F132557-3 си 
1 | Glühlampe. F132796-1 15 
2 -| Linsenschraube E махі 17 
1 Leitung 0,5 (von C 12 nach C 14) 25С 
1 Leitung 0,5 (von C 12 nach С 14) 26C 


‘Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А.О. 


e Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig. 


Unbetus 


Baugruppe 
262.205 


Seite 1 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragiliigel rechts 


Rollwerk rechts 


Rollwerk rechts 


Messerschmitt A.C. 


Baugruppe 
262.205 


Seite 2 


8 


Unbefngte Verwendung ist strafbar und m 


Baugruppe 


262.205 
Seite 3 


Ersatateil-Liste 


Me 262 


Tragilügel rechts 


Rollwerk rechts 


Untergruppen-Ubersicht 


Orts- | Vorkommen 

GARE Benennung Untergruppe 

1 1 Öl-Luftfederbein . Р 83839-10 5/1 

2 1 Bremsrad, 840x300 8-2062 A-1 5/5 

3 1 Bremse links Er 8-2160 A-1 5/6 
i 4 1 Bremse rechts . а 8-2160 B-1 5/7 
i 5 1 Schlauch, 840 x 300 š = 5/8 
{| е 1 Decke, 840 x 300 iê 8-8042 B-2 5/9 
1 7 1 Bremsleitung. A гиф 262.205-005 71 
| 8 1 Obere Abdeckung....... gë 262.205-013 9/1 
lo 1 Untere Abdeckung... š 262.204-004 9/20 


Arbeitszylindereinbau für Rollwerk 
siehe Öldruckanlage im Flügel rechts | 


‚ie Verwend 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt A.G. 


i e Baugruppe 
Ersatzteil-Liste Tragflügel rechts 
262.205 
Me 262 Rollwerk rechts — 
seite 5 
r 
Жш [stack Benennung Ersatzteil-Nr. کک‎ Lawas 
Ка 
1 | GrLutttederbein 8-3839-10 1 
Lieferant: Elma, биниат ] 
1 | 8 | Seehskantbolzen 18x40 рихо 2 
1 | 8 | Scheibe 16 LgN 1459.1 3 
1 | 8 | Sechskantmutter M16215 AGON 144872 4 
1 Bremsrad, 840 x 300 8-2062 A-1 5 
1 | Bremse links й 8-2160 А-1 в 
килмим. 
- 1 Bremse rechts 8-2160 B-1 7 
1 | Schlauch, 840x300 | ceran Е 8 
3 1 | Decke, 840300 | Hangover | 7 8-8042 B-2 9 
i 
š 
1 
i 
] 
Ausgabe: Oktober 1984 жанны AG 


а 


Baugruppe 


262.205 


Seite 7 


Ersatztell-Liste 


Me 262 


Tragflügel rechts 


Rollwerk rechts 


n я 


were |. se | Be 
ver [stück Benennung Ersatzteil-Nr. ЙА Verka 
zeichen 
— | 1 | Bremsteitung, vollständig 262.205-005 1 
mit Orten. 2-21 

- |1 | Rohrteitung .. go 202204-005 4003 | з 
— | 1 | Sentauehteitung — : 4x510 RON 181064 3 
1 Û 1 | stack. в DIN 92032 1 
| 1 | Sehtauchieitung ...... 5x440 RON 181064 5 

1 | Ronreitungskupplung ...... i M14x1,5 RON 183354 6 
' |] 1 Адата 14/6 LEN 183842 7 
' | 1 | Hohischraube EE 1 LEN 18386.2 8 
3 | 1 | oe, | 14 Lenia 9 
1 | ! | Scheibe An BINS! 10 
6 | 2 | Dichtring A 14x18 DIN 7603 " 
' Spannbleeh ....... 20220-005001 | 12 
1 Band are BR 9x800 Lon 18191 13 
ı | 2 ner 95 Lan an 14 

1 | копнени SE А 262205005 н 002 | 15 

1 | Schlauchieitung... so... зхаю RON 18108.4 16 

1 | Rohrieitungskupplung M14x1,5 RON 183354 17 
' | 1 | Schelle км 202.204005003 | 18 
1 | 2 | Schette ebene 262204005002 | 19 
' | 1 | seehskantschraube...... ШИШ | M6x12 Lan 14180.1 20 
' | ! | Sechskantmutter. оо. | MB AGON 144872 | 21 


le Verwendung ist strafbar 


Vote 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А.О, 


= 


Baugruppe | 


Seite 8 


он 


Unbefugte Verwendu 


Ersatzteil-Liste Tragflägel rechts 2622 05 
Me 262 Rollwerk rechts 
Seite 9 
я а 
Чын [Stuck Benennung Ersatzteil-Nr. ZS Ge 
= | 1 | Obere Abdeckung, vollständig . 262.205-007 1 
mit опел 249% 
2 | Lager 202204-013 Hoot | 2 
Wa Na 
3 14 | Beilagescheibe 204-013.003 з WE 
к-г 
1 | 8 | Senkschraube мох DINGS 4 
з | | Senkscheive G4 BIN 14820 5 
б 
1 | š | Sechskantmutter MO ` AGGN14872 7 
. |: | saa | 202204-001 ног | з 
GEN 
' | a | rom. 04001028 .| о 
' | 2 | Rone va | о 
1 | 2 | зае: : 8 Leiwen: 
' | 2 | Sechskanfschraube мв LEN 14180 12 
' |: | Scheiwe в LEN 1433.1 13 
1 | 2 | Kronenmutter MS LEN 14488 14 
1 | Führung. 202204-013 н ооз | 15 
1 | ваи 1; E š 202204-013 H 004 | 16 
' | 4 | ваа. "Inn DIN 9093 17 
1 6 Scheibe P: 8 "LEN 145331 18 
1 | 4 | Sechskantmatter о, мв aan | 10 
1 Haken, 262.204-013 Н 005 19a 
' | + | Senkschraue Medd DING 19b 
a [а | Senkscheive. ва” BEN 14820 19e 
1 | + | Sechskantmutter MO LRN IMSS 194 
— | 1 | Untere Abdeckung, vollständig 262.204-004 | 20 
КҮЛҮҮ 
' | 1 | Besehtag E 1.004.005 
1 | 4 | Semkschraube une Ae A JuN 14154 
3 | 4 | Senkseheide КАТ) 
1 | 4 | заве, 6 LEN 1488341 2 
1 | + | Sechskantmutter mo ` ee tes | 25 
1 | Keit 262204-004002 | 26 
' | 2 | Senkschraube M85. JUN 14164 
1 | 2 | Scheibe 8 ` LEN 148533.1 
1 | 2 | Sechskantmutter Mê AGON 144872 
1 | 2 | Senkschraube M830 Jun 14154 30 
1 | 2 | sawibe 8 LEN 1483311 D 
1 | 2 | Sechskantmutter M£ ` xt: |3 
1 | 2 | Scheibe 8-3830.03 380 
' | 1 | Sechskantschraube M 16x80 LEN 14180 м 
' |: | seite... 10 LN 145331 35 
' | 1 | Kronenmutter M16X15 LEN 14488 35 


Ausgabe: Oktober 1914 ‘Messerschmitt A-G. 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragflügel rechts 
Querruder rechts 


Querruder rechts 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Ausgabe: Oktober 1943 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


262.308 _| 


Baugruppe 


Seite 1 


Miseerschmitt A.O. Augsburg 


Baugruppe 


Seite 2 


262.308 


Ausgabe: Oktober 1943 


Messerschmitt A-O. Augsburg 


Unbefugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Baugruppe 
262.308 


Seite 3 


Ersatzteit-Liste Tragiltigel rechts 


Me 262 Querruder rechts 


Untergruppen-Übersicht 


a = — ES 
1 1 Querruder, innen rechts мее | 262,308-Z 001 51 
2 1 Nasenkasten rechts. 262.308-001 5/2 
3 1 Holm die > 262.307-002 5/9 
4 1 Flettner rechts. ai 262.308-006 5/12 
5 1 Querruder, außen rechts ТИ 262.308-Z 002 ті 
6 1 Nasenkasten rechts 262.308- 011 72 
7 1 Holm ж 262.307-012 am 


Ausgabe: Oktober 1043 ‘Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 
262.308 


Seite 4 


Ausgabe: Oktober 1944 Meserichmitt А.О. 


Baugruppe 


Ersatzteil-Liste Tragflügel rechts 2.308 

Me 262 Querruder rechts ا‎ 
Seite 5 

Werk (ser Benennung Erst. CE [теш 
— 1 | Querruder, innen rechts, vollständig 262.308-Z001| 1 
- 1 Nasenkasten rechts, vollständig 262.308-001 2 
Rippe 1 am | з 
Ripe 2a mn | а 
Sos LS 


Rippe 6 


' 
I 

1 | Rippe 4a 
i 08-001 HON | 6 
П 

1 


' Ausgleichgewicht 307-001.016 7 

' Ausgleichgewicht 262.307-001.017 з 

1 | 2 | Ausgleichgewicht 307-001.018 ва 
„| = | 1 | Holm, vollständig 262.307-002 9 

mit Orte 10-11 
š 1 | Lage r 262,307-002 1001 | 10 
Ë mit Orts-Nr, 11 
D 1 Gelenklager ... . > BLD I0 DIN 9193 " 
| 1 | Flettner, vollständig Я 262.308-006 12 
H mit Orts-Nr. 19-20; 
loa ' | Hom З 262307-006003 | 13 
ey i і нара 262307-006004 | 14 
3| 3 | 2 | cagerstack A 262.307-006.001 | 15 
zl 3 |! | enne 22307-06002 | 16 
dÎ з [з [ыш Ч x 262:307-006.008 | 17 
{| 1 | 3 | дима see | Am630LgN 15204 18 
ai? 1 | Ausgleichge 202,307-006.005 | 18а 
ў 1 | Hebel. 262,308-006 н 001 | 19 
mit rte 
zl ! | 5 | Sechskantsenraube А + | nom DIN 9380 
El 1 | 6 | Sechskantmutter Ze MÖ AGON 144872 
š| - 1 | мело 202.307-007 H 001 
5 1 Rippe 2 D .. 4 a 262.307-007.001 
1 | Blech ann. KR 262.307-003.007 
6 | Senkschraue M4x15 DINGS 


Ausgabe: Oktober 1941 Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 
262.308 
Seite 6 


Unbefagte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig, 


дан Oktober 1944 


Messerschmitt A.G. 


Undefugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatzpflchtig. 


Baugruppe 


262.308 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragfliigel rechts 


Querruder rechts 


werk |... ч Be- 
зш [Stück Berfennung Ersatateil-Nr, Kenn, | merkung 
1 | Querruder, außen rechts, vollstándig..... 262.308-Z 002 | 1 
mit Orts-Nr. 2-140, 
— | 1 | Nasenkasten rechts, vollständig 262.308-011 2 
mit Orts-Nr. 3-10 
2 1 | Ripper y k > 262,308-011 H001 | з 
1 1 | Ausgleichgewicht 2.307-011.006 4 
П 1 | Ausgleichgewicht 5 
П 1 | Ausgleichgewicht 6 
3 1 | Nasenrippe 2a 1 
3 1 | Nasenrippe 4а. 8 
3 1 | Rippe 6 š 262.307-011.005 9 
1 1 | Ausgleichgewicht 307-011.002 10 
= 1 | Holm, vollständig e 262.307-012 и 
mit опей. 12-13 
1 | Lager 262,307-012 H001 | 12 
1 | Gelenklager. a BLD10 DIN 9193 13 
3 1 | Endieiste .... š 262.307-015.001 14 
3 1 | Blech... Бава à 262.307-003.007 Ма 
1 5 | Senkschraube А ss... Маха Jun 14154 14b 
1 | Bedienstange ` gente 15160 Јам 87748 15 
1 1 | Sechskantbolzen 10х48 LEN 14144,5 16 
1 2 | Scheibe . Ai g 10 LgN 14533.1 17 
1 1 | Keonenmutter MIO LgN 14488 18 
1 1 | Sechskantschraube. н Мбх12 LEN 14180 19 
1 1 | Kronenmutter i An 114488 20 


Ausgabe; Oktober 1944 Messerschmitt A.G. 


Ersatztell-Liste Tragflügel rechts 262.706 
Me 262 Kraftstoffanlage im Tragflügel rechts а а 
eite 


Kraftstoffanlage im Tragflügel 


rechts 


3 
Ë 


Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Messerschmitt A.C. 


Messerschmitt А.а, 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 Kraftstoffanlage im Tragflügel rechts 


Tragtlügel rechts 


Seite 3 


Untergruppen-Übersicht 


Baugruppe 


262.706 


Undetugte Verwendung Ist strafbar und maci 


orts. | Vorkommen 
Ма in Benennung Untergruppe 
Baugruppe 
1 1 Rückschlagventil 19-1770 A 58 
2 - Leitungen mit Halterungen Р - 5 


Ausgabe: Oktober 1944 


Messerschmitt А.О. 


Baugruppe 
262.706 
Seite 4 


š 
i 
y 
Н 
H 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragflügel rechts 


Kraftstoffanlage im Tragflügel rechts 


Baugruppe 


262.706 


Seite 5 
Werk- "1 ве 
Ver [Stück Benennung Ersatztei-Nr. Ga 
1 | Rohreitung ' 
1 Û 1 | Rohrschetie E 2 
a | 1 | Distanzklotz 252.705-001,003 3 
1 | 1 | Linsenschraub Re 4 
1 | 1 | Sechskantmut AGON 144872 5 
з | 1 | Doppeistutzen DIN TOI 8 
3 |а | Dining DIN 7603 7 
— | 1 | Rückschlagventil . 19-1770: A 8 
Lieferant: Aren, Berlin 
3 | 1 | Diehtring сав DIN 003 5 
3 | 1 | Doppeistutzen B25 ` Dien 10 
1 | Rohrleitung A 25 «1050 BIN 1815 202.700-01000 | ı1 
' | t | Rundschelle 1x30 MeN 15815 12 
' | 2 | Linsenschraube DIN85 з 
1 | 2 | Seehskantmutter мі Асом 144872 14 
1 | Ronrleitung A 25 420 BIN 181502 202700001008 | 15 
1 | Doppelstutzen DIN Ton 1 
1 | Schlanchteitung RoN 18107,1 7 


Ausgabe: 


Oktober 1944 


Baugruppe 
262.710 


Seite 1 


Ersatzteil-Liste Tragwerk 


Ме 262 | Zusatzkraftstoffanlage im Tragwerk 


Zusatzkraftstoffanlage 


im Tragwerk 


Н 
Н 
š 
і 
š 
1 
E 
H 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 


Ausgabe: Oktober 1944 
dieser Baugruppe 


Messerschmitt A.G. 


Unbetugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzptlichtig 


Baugruppe 


262.710 


Seite 3 


Ersatzteil-Liste Tragwerk 


Me 969 | Zusatzkraftstoffanlage im Tragwerk 


Untergruppen-Übersicht 


Vorkommen 


Kal een Benennung Untergruppe ВЯ 
Baugruppe 
1 1 Kraftstoffbehälter 262.710-001 5/1 
2 1 Behiilterkopf 262.710-002 5/2 
3 1 Nebenbehiilterkopt 262.710-003 57 
4 1 Krattstoffbehälterpumpe KBP 16 8-4544 K 59 
| Т=305тт 
5 - Befestigungs- und Verbindungsteile . = 5 
6 Leitungen А - 5 


Ausgabe: Oktober 1944 Messerschmitt А.О. 


262.710 


Seite 4 


Baugruppe | 


Uabetugte Verwen 


Unbetugte Verwendung st strafbar und macht schadenersatzpflict 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragwerk 


Zusatzkraftstoffanlage im Tragwerk 


Bauuruppe 
969.710 


Seite 5 


r=. 
Werk- oder | Be 
чот [Stack Benennung Ersatzteil-Nr. Ка кар 
1 | Kraftstoftbehälter, vollständig 262.710-001 1 
— | 1 | Behálterkopt, vollständig 262.710-002 2 
в ТЯ RAN 180104 $ 
Lieterant; Raspe, Berlin 
1 4 | Sechskantschraube M6x20 LEN 14170 4 
1 4 | Sechskantmutter Мб AGGN 144872 5 
5 1 | Manschette 262.702-006.002 в 
— | 1 | Nebenbehälterkopt, vollständig 262.710-003 
в 1 | Dichtring. RAN 1861141 
— | 1 | Kraftstoffbehälterpumpe KBP 16 8-4544 K T= 305 mm 9 
Lieferant: DBL, Berlin 
1 4 | stittschraube M06732 LEN 141581 10 
1 4 | Sechskantmutter . M6 AGON 144872 " 
1 | Bock 2710-007 H003 | 12 
1 | вок. 62.710-007 H004 | 13 
а 4 | вишак 10.007.003 14 
' в | Sechskantschraube M62740 DIN 9380 15 
' 8 | Sechskantmutter M6 AGON 144872 16 
1 | Spannband 262.710-007 Н 001 | 17 
тї Ort. 18 
š 1 | Bandscnloß An омо 18 
1 | Spannband 262,710-007 Н 002 | 19 
mit OrteNi. 20 
i 1 | Bandschios AS DINL60I % 
1 | Abtuñteitung 202710-006 ной | 21 
3 1 | Hohischraube BIO DIN7623 
П 1 | Ror. К 262.710-006.002 з 
3 1 | Rohrkrümmer a 10-006.001 24 
5 ' 15.63 CoN 18110.20 5 
1 4 5х185 LgN 18191 25 
4 | Spanner... КАШТА 27 
- 1 | Schtauchleitung 165800 КОМ 18107.1 28 
3 1 | Verschlußschraube , вм 18 «1,5 DIN 7004 20 


Ausgabe: Oktober ия 


Messerschmitt А. 


Unbefugte Verwendung Ist strafbar und macht schadenersatspflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 | Betriebsgeräte im Tragflügel rechts 


Baugruppe 


262.912 


Tragiliigel ‚rechts 


Betriebsgeräte im Tragflügel 


rechts 


Ausgabe: Oktober 1944 


Anderungsstand siehe letztes Blatt 
dieser Baugruppe 


Messerschmitt A.G. 


Baugruppe 
262.912 


Seite 2 


| 


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig 


Ausgabe: Oktober 1944 


Unbefugte Verwendung ist strafdar und macht schadenersatzpflichtig 


Ersatzteil-Liste 


Me 262 


Tragflügel rechts 


Betriebsgeräte im Tragflügel rechts 


Untergruppen-Ubersicht 


Baugruppe 
262.912 


Seite 3 


Orts. | Vorkommen 


й Seite 

раў in Benennung Untergruppe Moer 
Baugruppe 

1 Leitungen 5 

2 - Befestigungsteite 5 


Ausgabe: Oktober 1044 


Messerschmitt A-O. 


Baugruppe 
262.912 


Seite 4 


запар strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Unbefugte Verw 


Ausgabe: Oktober 1944 


Unbetogte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpfichtig 


Baugruppe 


chlauchleitung für Gasdruck v. V. 
Sehlauchleitung für Schmierstoffdruck 


Leitungen vor dem Holm 
siehe Öldruckanlage im Tragflogel rechts 


RON 18106.4 
RoN 18106.4 


Ersatatell-Liste Tragflügel rechts 262.912 
Me 262 Betriebsgeráte im Tragflügel rechts |—————— 
Seite 5 
Orte 
Werk- oder Be- 
stoft [Stick Benennung a merkung 
1 | Trennstelle 262912-003 н 001 | 1 
mit Ort=Nr.2-B 12 
з | a | Fianschdappetstutzen 4 DIN 7616 2 
3 | 1 | Flansendoppeistutzen 4 DINTOLO einst 
3 | 1 | Flansendoppeistutzen б DIN 7016 He It 
3 | 1 | Flansendoppeistutzen 5 DIN 7516 He 12 
1 | 2 | Linsenschraube малю DINGS з 
1 | 2 | Sechskantmutter Ma AGONI a 
1 | Ronrieitung A 431400 BIN 18150.1 
fûr Gasdruck ht, deefe 001.001 5 
1 | Rohrteitung A 41400 BIN 18150 
für Einspritzdruck х zooo | в 
1 | Rohrieitung A 4 1500 BIN 181501 
für Gasdrack V. У, ао И 7 
1 | Rohrteitung B 4x1500 BIN 18150.1 
für Schmierstoffäruck ........ 2.912-001.008 | в 
4 | 1 | шшш 62.911-014.001 o 
2 | Rundseneie 1x18 MeN18815.1 w 
6 | 2 | Scnutzstreien ¿| 130 LwkN isisa [п 
' | 2 | Linsenschraube 2 | омо DINSS H 
1 | 2 | insensehraube ма «25 DIN85 Ú 
' | 4 | sechskantmutter M4 AGGN 144872 а 
4 | 1 | Unterlage N 2029011-014001 | 15 
3 | 1 | Runasenette К ШШ 1x22 MeN 15815 16 
' | 1 | Linsenschraube M410 DIN85 п 
' | 1 | Linenschraube : ШЕТ 18 
1 | 2 | Sechskantmutter Ma AGON 44672 19 
3 | 4 | Doppeistutzen B4 DINTON 
Schlauchleitung für Gasdruck Mt. T. 4x620 RON 181064 
Schlauchleitung far Einspritzdruck 4,520 RON 18106.4 


Ausgabe: Oktober 1944 ‘Messerschmitt A.G. 


